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' La quantité des étrangers, qui visitent chaque 
^ur la Galerie de tableaux impériale et royale, a 
.semblé reudre nécessaire une édition française du 
|Catalo|^e pour la commodité de ion» cçux qui 
^ue peuvent pas se servir du catalogue allemand. 
|La traductiou frauçai^ie qu'où préseute ici au 
^public, est arrangée tout-à-fait de la même manière 
que Tédition allemande. L'école moderue de la 
galerie, s'augmentant toujours de uouvelles ac-* 
iquisitipudy a été aéparée de même que daua 
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rédition ailemaDde du catalogae principal et pa 
raît dans ua petit cahier détaché formant u 
appendice de celui-ci^ pour le pouvoir chaugc 
plus facilement selon le besoin* 
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Introduction. 



bâtiment qui contient la Galerie de tableaux impiTiale et 
royale est un palais construit au siècle passé daus le goût iiaiien. 
Il coosisie d un corps de logia k deux elagea ei de deux ailes 
|i chaque côté , hautes seolemeiil à*nn étége et flaoqaées aox 
quatre eoins de quatre rondelles oetogones k coupoles. Le 
Itonl seplciUrionaî du i)alais, douuaut sur le jardin et la ville, a au 
iiuiieu du premier étage tm grand balcon supporté par des 
colomies et k eh«ciiie des rondelles un baleoa ]rias petto, qoi 
oflrent une vne superbe snr la fille, le Dannbe et les nontaf* 
nés. Le toit de tout rédifice est enlouré d'une Laluslrade onu e 
d une quantité de statues mythologiques. — Bans la façade 
I méridionale opposée se trouve l'entrée dans la galarie, par la- 
I qoelle on parvient à un vestibule oraé de sluc^ où ùn double 
^escalier conduit au premier étage. 

Le premier étage coiilienl d'abord, comme on le voit 
par les pians annexés, au milieu un grand salon qui s'élève 
iuqn'an toit et qui est appelé la Salle de marbre. De cette 
salle à chaque côté une porte conduit dans les appartements 
*lQi coutienuent les tableaux de la galerie. Du coté droit de 
^ entrée il y a sept chambres, puis le cabinet doré et la chapelle 
dans les deux rùndelles k l'est; et do eité gaufre de mémo sept 
chambres et deux cabinets dans les deux rondelles k l'ouest. 

Dans les chambres de Taiie droite sont disposés les tableaux 
des différentes écoles italiennes et cela, pour donner un 
aperçu généni de le-disposMon, dans l'ordre saivani: 



I 
I 
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VI 

Cbambrê I. L'Ecole Tënitienne, pour la plos grande partie 

de répoque après U Titien. L.\ sont ri'uiiis les ouvrages de 
Paul Véronèsey du Tintoret, de la famille des Bassans, de 
Paime le jeane^ de Paul FarinatOy de Schiavone el 
d'aotres. 

Chambre il. De même l'Ecole vénitienne, arec les tableaux 
du Titien el de ses élèves, puis du Giorgion^ du Pordenon 
et du vieux Palmes euûn quelques autres de la période 
antérieure, de Xatclf YéfiÊrimo, de BMsmiH^ JBéUino et Owm 
de Conegliano, 

Chambre III. L'Ecole r orna i ne. Ici brillent d abord li<iis ta- 
bleaux de Raphaël y puis les ouvrages de sou maitce, ie 
PérmgkÊ, et <le fdnaienrs de ses élèves, enfin ûtm àei mai- 
ires pins mndemes, de SMseki et de Mmratie jusqu'à Méngtj 
qui, quoiqu Allemand de naliou, appartient à i école rouiaine 
ainsi que Poussin ne Français. 

Le Cabinet Doré, ainsi dit à canae de sa décoration, dans l'un 
des pavillons situés k l'esl de Pédifiee. 

Chambre IV. L'Ecole florentine, avec les oeuvres de Léonarê 
da Vinci y Fra Bartolomé^ André del Sarte de l'époque 
la pins brUlante, et d'antres maîtres postérieurs^ tela que 
Bùieêf JUùriy CigM etc. ' 

La Gbapelle du palais dans l'autre des pavillons ci-mentio&nésj 
de l'édifice. I 

r I 

Chambre Y. L'Ecole boioguaise, où Ton trouve les tableaux 
du Guide y dn èMerehin^ de la .famille de CmtmehBê^ d» 
l'ancien Frmmeia et d'antres. 

Chambre VI. Encore quelques maîtres de l'école bolognaise, 
puis des écoles ferraraise et génoise ei d'autres de 
l'Italie dn Nord^ mais principalement de l'éeaie lombar- 
de^ de MmmUffne, dn Pmrmêeau, jusqn^anx dens Crwpi, et 
avant tous le célèbre Corrige, 

Chambre VII* Avec les principaux maîtres de Pécole napoli*, 
taine^ comme l'ancien AnionêUo é$ MesHme^ VEepu§mo^ 
Itif ^M^émmOf SùHmènê, el encore qnelqnes tableann d'an* i 
1res écoles, principalement de la vénitienne, qui n'eut) 
pas trouvé place dans les cbambnes précédentea. I 
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Dn côté gauche de la Salle de marbre s'ouvrent les appaile- 
menU avee les tableaux des peiuireâ boilandaîâ et 
flamands. 

Chambre I , on Chambre de R e m b r a n d i , parceque les 
oeuvres de ce peintre y soiU rcuuis avec d'auires de Phi- 
Ufpê d€ Ck0ÊÊ^ai0mê, /ordaenè^ pois on choix de pièces 
de chasse et de volaille par Es , Fyt y ffondikoeHr, jtfa- 
miUou* 

Cfaamlire fl^ m Cliambre des Paysages, parcequ'eUenecoii* 
lient que des paysages et des mariiieft des prineipau maîtres 

hollandais, flamands, allemands et français. 

Chambre III^ ouChambredeVa n-D y c avec une collectiou 
précieuse de portraits et de pièces historiques de ce peintre 

et quelques autres de sou rival Gaspard de Crayer, 

Chambres lY, dite Salie de Robeus^ tout-à-fait remplie 
dVuvrages de ce fameux artiste. 

Cabinet Blanc, ainsi dit de sa décoration, dans l'un des pavil- 
lons situés à Touest , contient seulement des pièces de fruits 
et de fleurs par les maîtres les plus renommés. 

Cabinet Vert, ainsi dit de sa décoration, dans l'autre de ces pa- 
villons, avec une quantité de petits tableaux ou de pièces 
de cabinet par les petits mditrea hollandais ainsi 
nommés, les plus estimés. - 

Chambre Y, ou Chambre de Rub eus, qui renferme le reste 
des tableaux de ce grand maitre. 

Chambre YI, ou Chambre de Teni ers. avec un choix de ta- 
bleaux de David Teniers le jeune, et de quelques autres^ 
de CorneiUe de Vos, de Janseu, HonikorH, Sîeinwychy 
Byekmerê, 

Chambre VU. Âvec les oeuvres des élèves de Mubeus comme : 
Thulâet^f Dieppenbeckf Jorda^ns, et quelques portraits 
d'^nMne Jfoor^ de Paudii», Vetasquex, MneUer, Ri- 

gaud etc. 

Le peu de tableaux de Pécole espagnole et de la française 
que la Galerie possède y ont été rangés ou dans Técole itatieune 



Yin 

om âm»$ la flamande, selôo qn^fis a'approchaieDt plq» du goAt dé 

l'une ou de Taulre. • . 

Le rez-de-chaussée de i 'édifice est divisé comme le pre- ' 
mier étage par une halle voûtée, située au-dessous de la Salle , 
de marbre et ouverte vers le jardin , en denx parties qui cou* 
tiennent chacune cinq appartements. Dans ces chambres sont 
réunis les tableaux qui ne pouvaient plus être rangés parmi ' 
ceux du premier étage ayant été acquis plus récemment, ou qui 
étaient restés de surplus après l'arrangement de celui-ci. Adroite 
sont réonis d^ même les tableaux des écoles italiennes. 

Chambre I. Aveù des tableaux de Pécole vénitienne, parmi | 
lesquels quelques-uns de Paul Véronèse, de son fils Char* ' 

lesy de Boniface Vénitien^ du Titien el d aulres. | 

Chambre If. Encore quelques tableaux de Técole vénitij: m ae, | 
puis d'autres de la florentine^ de la lombardq et de ! 
la'bolognaise. 

Chambre in. Tableaux, principalement de Pécole roui ai ne et | 
de la napolitaine. Il j a aussi un tableau exécuté en ; 

mosaïque. | 

A cette chambre est coutigne une Rondelle dans la tourelle | 

au nord-cst.de Pédifice au-dessoas du Cabinet Doré avec des ' 
scul^^rès, d'artistes modernes nationaux. 

Gbaai|}re IV. Tableaux de différents peintres italiens pour la plu- 
part du siècle passé.. i 

Chambre V. La bibliothèque de la galerie et le bureau de la 1 

direction. 

La partie a gauche contient les tableaux de Pécolé f I a m and e 

distribués de la manière suivante: ' . ' ' ; 

Chambre I. Peinte & fresque ^ est destinée à 'dervfar de sblle à j 

copier. 

Chambre IL Tableaux des maîtres en général de Pépoque af ant 
Mubens, , 
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Chambre IH. TaèlMux des étèret «i det coirteiiiporafai de 

Rubens , puiâ de quelques peiiUreâ de confersalioo cé* 
lèbre*. 

D'ici on parvient dans l'autre Rond cl le dans la tourelle au 
lord-ouest du palais au-dessous du Cabiuet Vert| rempli de 
sculpliires de maîtres moderoes naliouanx. 

Chambre IV. Tableaux des maîtres plus réceoU en partie da 
siècle passé* 

Chdmbre V. Tableaux de quelques peiutres allemauds et lia- 
maads da siècle passé. 

Les autres appartements an rez-de-chaussée, dessints sur le 
plan joint à la fin de ce catalogue , sont destinés ou à des dé> 
jpôts de la falerie, ou à d'autres fins. 

Le second étage da palais est composé de deux parties 
séparées par la salle de marbre et réunies seolement^par un 
étroit corridor; il y a de cbaqne cAlé quatre appartemeuls. 

Dans les chambres a droite l'aiicienne école alle^ 
mande et Fancienne école flamande, qot ont beaucoup 

de rapport entre clles^ sont disposées dans l'ordre suivant: 

Chambre I. LIÉcole'de l'Allemagne supérieure des temps 

les plus recu1<^s d'un Thomas de Mutina^ Wurmser de 
Sirassbourg , Thévéoric de Frague , jusqu'à Albert Durer 
et ses élèves , aux deux Crunmch , à Uolbeim y Amberger 
etc. dans la seconde moitié du seizième siècle. 

Cbambre 11. Les anciennes écoles de la basse Allemagne 
et de la F l an d r e y des frères Vmn^EgcH josqu'à ta seconde 

moitié da seizième siècle. 

Chambre III. La continuation des maîtres flamands de la se- 
conde moitié du siècle susdit jusqu'au commencement du 
suivant. 

Chambre IV. La continuation de Técole allemande de la seconde 

moitié du seizième siècle jusque vers la iiu du dix-btd- 
tièmp« 
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9é cette ebasibre oa eotrMoc coodoil 4iiis l^aotr^ ailew 4 
g a a e h e artc qaaire chmbres q$à eotttienaeiitf oomnie emitinua^ 

tioD de cette partie, Fécole moderue nationale dès les 
dernières dt^Cfi(l< s du siècle passé jusqu'à nos jours. Les chani« 
bm» reiiiplie« pour la plupari de« meilleures oeuvres des peintre* 
TÎYaDts encore, qui s'augmentent â'aooée en anitée^ donneni eo 
même temps on coup-d'oeil sur l'état actuel de l^'art dans la 
moaarcliie autrichienne et priucipalemeni à Viemie. 



» . 



Digitized by Google 



Remarques 

pour fkcililer Tusage de ce Catalogne* 



1. La porte de chaque chambre est marquée du nombre de 
cella-ct et dant ekaqae chambro le mcir, oi se troave f entrée^ est 
désigué comme premier ; de là Perdre des aotreir mors se recon- 
naît facilement d'après les indications du catalogue. En tout cas 
les plâiis (youtés à la iin du catalogue feront é?iter tOQle con- 
fasion. 

2. Les tableaux sont mtmérotés dans chaque chambre de 
Nr. 1 dans les rangs horizontaux comme ils sont placés sur les 

murs. Chaque tableau porte en haut une tablette avec le numéro, 
le nom du peintre avec 1 année de sa naissance et de sa mort» ou 
l'époqne où il llorissait, on si l'arlisie est inconnu^ le nom de l'é- 
cole conformément aux titres du catalogue, de sorte qu'on peut 

trouver chaque pièce sans difficulté. En cas de peliles différences 
entre les inscriptions des tablettes et celles du catalogue ce dernier 
est décisif. 

3. Les dimensions des tableaux sont données selon la me- 
sure de Vienne. 

4. S'il n'y a rien d'aidique sur la manière dont un tableau 
est peint^ il faut conclure qu'il est peint à rbuile« 

6. Les termes ^a droite^^ et gauche'^ dans les des* 
criptions des tableaux se rapportent au côté droit ou au gauche 
du tableau même et non de celui qfii le regarde. 

6. Les indications de la grandeur des figures qui entrent 
dans les tableaux, sont abbréviées ainsi que fig. - figg* iigure^ 
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figures, gr. iiat.«> grandeur natareUe. Où il n'y a rien d'indiqué 
les figures sont de grandeur natnreUe on de petites figures, oe 

qu'on peut présumer facilement de la grandeur du tableau. 

7. Pour les noms des artistes et leurs époques on a suivi 
surtout Lanxi pour les Italiens^ Fusselp pour les Flamands et les 
AnemandSy VMme^iofMiê naiiofutie auirichienne. FitfM« t9U 
pour les artistes nationaux, et pour les yivauts leurs dates au- 
tograpiies. 

g. L'index alphabétique des noms des artistes, ajooté k la 
fin, serti i troum chaque iàbleQn.d'ancerfaiiî maître el contient 
enoutreMndicationdel'écolei laquelle il appartient. Les nombres 

ajoiiU i, à là fm de chaque article indiquent les pages du catalogue, 
les nomhres mis entre parenthèses^ le nombre des tableaux qui se 
trouvent d'.nn même maître sur la même page» et le point d'inter- 
rogation, que le tableau correspoi|dani n'est pas attribué avec 
certitude à ce maître. 




• • . . ■ # 
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r ' 

La 

Salle de marbre. 

'entrée dans la Galerie des tableaux a lieu par une grande 
salle qui, à cause du pavé et de la décuraliou des murs eu marbre 
rouge, e&i oomiuée la salle de marbre. Elle est ricbemeut ornée 
d'or, de stuc et de peintures dans le goût dn siècle passé. Lepk* 
fond est peint à fresque avec une représentation allégorique par 

CHARLES CARLONE. 

Les choses accessoires d'arcbitectiire à ce plafond ainsi qn^aux 

luurs sont exécutées par 

GAÉTAN FANTI 

et les figures qui entrent dans ces décorations arcbitectoniques 
sont peintes par 

HARC-ANIOINË CmARINI 

de même à fresque, sous la direction du preioier. 

Cette salle contient en outre deox tableaux peints à Pbuile 
et plâtés au-dessus des deux cheminées^ e'êst-à-dire deux 

portraits de grandeur natuielle peints par 

1* 
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4 If* ••lie de mmatbre. 

ANTOINE MARON. 

A droite celui de l'empereur JesephU. en imtforme de généra 
debout dans un appartement dont les rideaux ouverts d ias i 
fond laissent Voir des troupes qui manoeuvrent au feu. Signé 
Jfaron Au%tTeû. ViennêU, Pin. Momae 1776. Toile 
h. io', î. 5'. 

A gauche celui de l'impéralrice Marie -Thérèse en habit d 
veuve, assise à sa table et tenant le doigt sur un plan du palat 
impérial de SchoenbraQii« Signés Maron A 1776* — Toile 
h. 10', L 5\ 



A droite de cette salle s'oavrcut les appartements contenaut 
les écoles italiennes et à gauche ceux, qui renferment les école 
flamande et hollandaise* 



ecol.es italiennes. 
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Chambre première. 



Tableaux de Fécole vénitienne. 

Mur yrcil g r » mm im pwrte d^emirée. 

l Paolo Cagliari, dit Paul Vérooèse, 1530 f 1588» . 

ou de son école. 

JésQS-Ghrîftt à table chez Simon - le - Lé^reax et la Made- 
leine repentaale qui lui parfume les pieds et les sèche 
avec sei cheveux. — Quatorze figg. Forte nature. XoUei 
bauceiir e\ largeur 16^ 7'^ 

l. Giacomo Palmai le Jeaue» 1544 f 1628. 

JésQs^Chrîst desceoda de la croix et pleuré par les siens.^ 
Sept figg. Deux tiers de nature* Toite^ h. a' S'', h 

l Afidrea Scbiavone» 1522 f 1582. 

Le portrait du peintre en homme âgé^ i la barbe grise, cou* 
▼en d'une robe fourrée avec le. coUel de la chemise étroit 
qui en sort Dans le fond en haut ou Ut: n^AmnàM 
scBjAvon yov smm.mAxm. — Buste. Tofle, b. 7'% 

1» 1 \^ m 

4 Les héritiers de Paul Yérouèse* 

L adoration des bergers. Sur le piédestal d'une coluaac, où 
sont perchées deux colombes, on lit: hae. iredcs} pa^' ve^*» 
FA. iciebant). — Dix figg. Deux tiers de nature. Toile, 
h. r 6'', 1. 4' 3". 

5. Paolo Cagliari, dit Paul VéroDèse, 1530 f 1588. 

Un petit garçon caressant on chien, — Demi fig. ïoUe^ 
h. 9Va", 1. i' 4"- 
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6. Giorgione di Castelfranco, du le Giorgion, 1477 f 
1511, et FraSebasUaoo del Piowbo, 1485tlM7. 

Trois hoinmes en costume orieiilal, dans nne campagne, re- 
présentation connne suus le litre des géomètres orientatir. 
Les deux premiers, un vieillard désigné comme chaldéen, 
par sa longue barbe , son habit et une table couverte de 
signes astrologiques an'il tient, et un homme à l'âge viril, 
mais imberbe^ sont aébout dans ravant-scène et semblent 
être en conversation. Le troisième, le plus jeune^ est assis 
à côté de ce dernier en iregardant, le ciel et en posant 
^ un compas sur un augle. comoie pour mesurer. Le fond 
est formé par quelques arbres à gauche , un rocher peu- 
dant à droite^ et au mipeu par une campagne avec le le- 
ver du soleil. La dernière main a été donnée à ce* tableau 

Çar Ftm SékuëHmmo 4el TiMho. — Un liera de nature, 
oile, h. y tO^', L f 5»>4". 

î. Giacomo Robusti, dit le Tintoret, 1512 f 1594. 

Buste d un homme âgé, à la barbe blanche, en habit rougu 
de sénateur vénitien. — Toile, h. x' 6/', l. l' 

8. FraacesGO (la i'onte^ dit le Bassaa^ Uii f 1594 

Buste d'iui petit garçon, couronné de pampre, Jonant de 
la Mte. Signfé au fond : fbânc. bass. fec* Curvre , b. 
i' 8'', L 1' 4". 

^. Giacomo da Pontes dit le Bassao^ 1510tl592.| 

Thamar, condamnée par son bean-pere Judà à être brûlée, 
se justifie prêt de lui^ an moment eu on la conduit an bû- 
ebeir^ en lui faisant présenter par un garçon son bâton et 
8on anneau quil lui avait donnés. Peint dans un OTale. — ; 
Vingt-une petites figg. Toile, b. S' 1", h 8' 7'', | 

i(k Giacomo Palma^ le vieux^ florissait vers 15&0. 

Portrait du jeune Gaston de Foix, duc de Nemours. Il e^t, 
vu de proiil en tenant devant lui son casque orné d'iino, 
couronne de chêne en or. — Demi fig. De bois transporté' 
sur toile, h. 2' 3'', 1. 2'. 

11. Oiaeomo Robusti^ dit le Tintoret, 1512 fim 

Porlrail d'un jeune homme anx cheveux et à la barbe fon- 
cés, eu habit noir, debout près d une colp^e. Deoû 3g. 
Toile, b, 2' 6", U 2' l", . .. 
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12. Jacques da Ponte, (Ht le Bassan, 1510 f 1592. 

La parabole du Samaritaia miséricor dieux reprt^sentée dans 
une riche campagne. — Peliies ligg. ïoUe, h. Z' 1. 3^ t\ 

Au-dessas de la porte d'entrée. 

13. Ecole du Titien. 

Mars et Vénns dans une campagne; au-dessus d'eux plane 
l'Amour. — Petile iialure. ïoUe, h. 3', 1. 3' 9". 

IL Giaeomo Robusii, dit le Tintoret^ 1512 f 1594. 

Portrait d'un homme âgé, à la barbe grise^ vêtu de noir. — 
Demi lig, ToUe, h. 2' tl", 1. l' 7". 

là. Pâolo Cagliaii, rf/É Paul Véronèse, lôSOfl'^SS. 

Jésus - Christ absolTaut la femme' adultère et confondant 
les Pharisiens qui s'éioigneni l'un après Tantro. Le fond 
est foriiié par des bâtiments. Hmi figg. Petile nature. 
Toile, h. 4' 6", i. 9' 1", 

16. Paris Bordoae^ 1500 f 1571. 

Une jeiaie fille, habîHée en rouge, debout près de sa toi- 
lette 3 elle y pose la main droite et lève de la main gauche 
ses longs cheveux hlontls. — Fig. jusqu'aux genoux. Toile, 
h. 3' 5", L 2' r\ 

Au^de&sns de la porte de commonicatiou. 

17. Paris fiordoee» 1500 f 1571. . 

Vénus et Adonis, assis sous un berceau et couronnés par 
VAmour. — Figg. jusqu'aux genoux. Toile, h. 3' 5", 1. 4'. 

18. Paris Bordone, 1500tl571. 

Une jeune fille aux cheveux blonds; elle est nue et se cou- 
vre d'an manteau vert. — Fig. jusqu'aux genoux. Xoiie, 
h. 8'6M. a'e". 

191 PmIo Ca^iArit m Paul VérMièseï 15â0ti58& 

léfus - Christ s'entret^ant avec la U0m% siameritaltte au- 
^ pies du puits de Jacob ; le foad un vaste paysage. — Pe« 
Ule DAlore, Toile, b. 4' 6'^ L 9' i''* 
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20. Leandro da Ponte , du le Bassan, 1558 f 1623. 

Portrait d'an ecclésiastique à la barbe et aux cheveux courts 
et noir*, en rochet. Buste, l'oile, b. 9,' 6", -i. t' -10". 

21. Giaeomo Robuste dit le Tintoret, 1512 f 1594. 

- Buste d'an homme aux cheveux noirs ei au nez aquilin ea 
costume de procurateur de St. Marc. — loiie, h. i' t>", 1. 2". 

ZZ. Giaeomo Robu&ii^ dit le IMmt, imfmL 

Portrait d'un procurateur de St. Marc aux cheveux noirs^ 
habillé de sa robe d^oilice de yéloun rouge, (ovÊstée d'une 
pelisse blanche. — Demi fig. Toile, h. 3' 4", I. 2' i'/i''. 

23. Paolo Cagliari, dit Paul Véronèse, 1530 f 1588, 

L'annonciation do la Sic Vierge dans un appartement à co- 
lonnes. En haut une gloire d'anges. — Petite nature, loiie. 

h. 8' 7", i. 5' 11".. . , : 

24. Giacomo RobusU, dit le Tintoret, 1512 1 1594. 

Portrait d*un officier de marine^ à ce qu'il parait* Il est 
déboul eu grai^de aniiure çrès d'une taole sur laqueUe il 
lient son casque. Une fenêtre au fond donne sur la mer 
et sur une galère armée. Sur la basé d'une colonne il 

Îa écrit: ANNQIV*XXX. — Fig. jusqu'aux genoux. Toile* 
. S' 10'', 1. 3' 

25. Giacemo Robnsti^ M le Tintoret^ 1512 f 1594. 

Portrait d'un hoqime âgé, aux cheveux blancs et au teint 
très-fort, en pelisse foncée. — Demi fig. Toile, h. 2' 11", 

: -î 1. 1' 9". 

♦ 

26. Giacomo Robosti, dit le Tintoret, 1512 f 1594. 

Portrait du 87*^»« doge de Venise , Nicolas âa Ponte, dans 
un âge très"-atancé % il est habillé de son costume ducal et 
assis dans un siège sur le bras duquel il appuie la main 
gauche. Buste. Toile, h. 2' 9", U i' 10". 

%h (Hacomo UoMi, du le Tintoret^ 1512 f 1594. 

Portrait d'un homme, assis en habit fourré, d'une couleur 
foncée, tenant ses gants de la main gauche. — Demi ûg. 
Toile, h. 2' 10". I. 1' 7»/a". 
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18. Giacomo UU&iï^ du le Tiutoret, 1512 f 1594. 

Porlrati d'an noble Tënitien^ anx cbeTeux blancs, en ba- 
bit rouge fourré de b)anc/ ^ Demi fig. Toile, b. 3' 
1. 1' tl". * 

Zd. Paolo Cagliari^ dit Paul Véronèse^ 1530tlà88. 

Portrail de Marc^Anîoine Barbara y baîlo on envoyé vé- 
nitien à Ja Porle Ollomane sous Souleiman le Grand. Il est 
babillé a la tnrqne et tient nn diplôme avec l'adresse: 
/» Jf. 0. lUusirissimo Bamina Mâemet MuêehnatianÊm 

Imperatinriê Vixirio Jmico nostro apHmo* Der* 
rière lui une fenêtre ouvre la vue sur Conslautinople, — ' 
Fig. jnsq^'aur genonx. Toile^ b. 3' W\ 1. 3' 1''. 

m. Paolo CàgM% du Paul Véronèse^ Iô30tl588. 

L'adoration des Mages. ^ Onze figg. Petite natnre* Toile, 
arrondie en bant; n* 8' 7", 1. ir' 

iï. Ecole mnUienne. 

Portrait d'une jeune fille ; le f( lul est formé par un rameau 
de laurier Cc'est pourquoi on l a regardé comme le portrait 
de la fameuse Laure, amie de Pétrarque). — Buste. L ii tiers 
de nature. Peint dans uu ovale. Bois, b. i' 6", 1. X* 3". 

32. Giaeom» Robusti, du le Tiotoret, \m^\m. 

Portrait de l'amiral Sébastien Veniero; il est représenté 
en pleine armure, couvert du manteau de pourpre, le 
bâtOQ à la main , comme co-mmandeur de la flotte véni- 
tienne et vainqueur dans la haiaille de Lépante en 1671 
qui est représentée dans le fond vers la gaojcbe. — Fig. 
jusqu'aux genoux. luiie, h. 3' 5 , 1. 2' T\ 

3a Paolo Cagliari, dit Paul Véronèse, 1530tl588. 

Portrait de la fameuse Vénitienne Catherine Cornaro, reine 
de Chypre, en riche costume de son temps; elle tient de 
la^ main gauche le pendant de sa ceinture d'or et deux 
flèches, et prend de la droite un arc de (hssus une table 
couverte de velours. — Fig. jusqu'aux genoux. Toile, b. 
3' 10'', 1. 2' 5". 

34. PMio Cagliari. dit Paul VérMèse^ ld3etl§88. 

Judith, richement habinée, la Icte d'ilolopherne à la main; 
une esclave négresse tieut le sac pour la recevoir. Dans le 
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fond la tente du généraL — Figg. jasan'anx KWOta. Toil& 
h. 8' S'A", 1. 3' l'A". , . 

35» GiacoBio Palua, le vieux, fiorissait vers 1550. 

St, Jean-Bapiisie en homme mûr v il est debout dans ime eani' 
pagoe arec la eroix & la main et l'aguean A «es.pied«. — Un 
tien de nature. iBois, arrondi en bant, b. t' 6", f. 1' 10". 

36* Giorn;ione di Castelfrauco, dit le GîurgioB» 1477 

tl5ll. 

Buste d'un guerrier armé, vu de profil; il est couronné de 
lierre et s'appuie sur uoe balustrade .en tenant sa lance. « — 
Toile h. 2' 4" L 2'. 

37. Paolo C&gVm\,' dit Paol VéroBèse, 1530 f 1588. 

Portrait d'une dame avec son enfant, représentée en Vénns 
avec l'Amour. — Fig. jusqu'aux genoux. Toile, li. 3' 2"j 
1. 2' 8''. 

38. Giacooio Robusti, dit le Tiatoret, 1512tl59i 

Portrait du g?»*™» doge de Venise, Nicolas du Ponte^ dans 
un âge avancé; il est assis dans un faïueuil, habillé de ses 
insignes cl tenant son mouchoir de la main droite, — Tig. 
jusqu'aux genoux. Toile, h. 3' 1. 2' 6''. 

Jftir tr^Mèmet avec Mm jporle de êorUem 

39. Giacomo Paloiai le jeune, 1544 f 1628. 

Hérodiade portant la téte de St. Jean-» Baptiste sur iin 
plat; uue femme h côté dMle la regarde.'— Demi figg. 
ToUe, h. t tO", 1. 2' 4Vi"- 

40. Paolo Farioato, 1522 f 1606. 

Un sacrifice païen avec beaucoup de figures* — ïoîle, b. 

4L Carlo Saraceno, dit le Vénitien^ 1585 f 1625. 

Judith avec la tête coupée d'HoIophejme ; une servante loi 
présente le sac en tenant une lumière. Effet de nuit. 
Demi figg. Toile, b. 9'/a'S 1. 

42t Francesco da Poate, dit le Bassan, 1551 f 1594. 

Si. Frençois d'Assise, fondateur de, Pordre des Francis- 
cains, à genoux devant un crucifix dans une caverne et plongé 
dans la dévotion. — ^ Fig. jusqpi^aox genoux. Xoile^ b. 4'^ 1*3'. 
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43. Franceseo da Ponte, dit le Bassan, 1551ti594. 

Ste Glaire I fondatrice dé sordre des Glatisses, à genoux 
devanl un crucifix et extasiée par Papparitiou de Tbostie 
dans une gloire* ^ fig* jusqti^anx genoax. Toile, h. 4% L 3'. 

44. Giacouio Robusti, du le Tiotoret^ 1512tl594. 

Portrati d^mi TieiUard en habll ordinaire, assis dans an fau<« 
tenir sur les bras duquel il appuie' ses mains* Fig. jus- 
' qu'anx genoux. Toile, h. 3' 5 «A", 1. 2' 

4§» Giacoiuo Paluia^ le jeune^ 1544 f 1628. 

Le Sauveur mort, étendu sur les genoux de sa mère af- 
lligée; deux petits anges sur le devant le soutiennent, et 
deux autres plus grands, debout en arrière, le pleurent. 
Signé: iacobus. palisia. t. — Deux tiers de nature. Toile, 
h. a' 9 ', 1. 3' 6". 

46. GiaeoBio Robusti» dit le Tintore^ 1512 f 1594. 

St. Jérôme a>sis dans une caverne; il lit dans ini livre 
posé sur le gvuou, en pressant avec dévotion un crucifix sur 
sa poil line. À ses pieds le lion est couché et à la gauche 
on voit im peu de paysage. — Tdle, h. 4' 6", 1. 3' 2»/»". 

4T. Andréa Schiavone, 1522 f 1582. 

Les bergers viennent adorer Tenfant Jésus et lui présen-* 
tent leurs offrandes. Le fond représente des ruines. — 
PetUes figg. Toile, b. 3' 2-', 1. 2' 4vi''. 

48. Glacomo Robusti, dit le Tintoret, 1512t l594. 

Portrait d'un homme courbé par Page; il est assis dans 
un fauteuil et semble parler à un garçon, peut-être son 
pelil-fils, qui est debout devant lui. Signé: M. 5. — Figg. 
jnsqu!au3fe genousu Toile^ h. 3' 2Va'% I. 2' eV^''* 

49. Giacomo Robu&ti, dit le Tintoret^ 1512 f 1594. 

Les neuf Muses assemblées au Parnasse; Apollon, le violon 
et Tarcbet à la maio« descend dans leur cercle. — « Toile. 
h..l' Si/a", L 3'. 

50. Faolo Ca^iariy dit Paul Véronèse^ 1530 f 158& 

La Ste Vierge avec Penfant Jésus^ assise sur un troxie; Ste 
Galherine et 6te Barbe lui présentent chacune une reli- 
gieuse à genoux» Petites figg. Toile» h. 2' V% L %' 



Digitized by 



14 BmIm itoBMMM. 



51. Giopgione di CastelfraDco, dit le Giorgion, 1177 
t 1511. 

. La Hadeleiiie çéaUeiite demande aa Sauveur, assis à la 
table da Pharisieu, la permission de lai biodre les pieds< 
Bttît petites figg. Toile, h. 2' 1% 1. 2' It". 

52« Paolo tagliari, dit Paal Vérouès<v 1530 f 1588.1 

Jésus-Christ guérit la femme malade, qui à son eutrée dans 
la maison de Jaîrus avait touché' le bord de sa robe. — 
' Quinze ligg. Un tiers de nature. Toile, h. 3' 2", 1. 4' 3". 

51 Giacoiiio Robusti, dit le Tintoret, 1512tl59i 

Le Christ , portant la ci oix , succombe à son poids,; sa 

mère évanouie est secourue par les saintes femmes. À la 

it'te du cortège on conduit les deux larrons. — Toile, h, 
2' 4Va", 1. 2' 7". 

An-dessns de la porte de sortie. 

54. Ecole du Titieo. 

Véons cherche en vain de détourner Adonis de la chasse. 
An fond dn paysage. Denx tiers de nature. Toile, h.'3' 



Le plafond de la chambre est orné d'un grand tableau 
allégorique sur toile, peint tiai GIACOMO DEL PO. Il 
est signé: g^®- dkl pù. v. 
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Chambre deuxième. 



Tablèaux de l'école véuitieune. 



- Mmr premdert ««ec Ut jfrte d'emfrée» 

1. Tiziano Veceliio, dit k Titien, 14TTtl576. 

Portrait d'une jeaoe femme en habit de veloars pourpre 
avec un collier et uae ceiolure d'or; elle tîea( ses gauts 
i de la main gauche posée sur mio i ihlo couverte d'un ta* 
pis« Fig« josqa'fwx genoux. ïoile, h. d', 1. 2' 4'^ 

t GiaeoDie P&lmai le vieaxi fiorissait vers làoO. 

La Tisitation de la Ste Vierge. Elisabeth et ,Zacharie 
FaccenlUefil avec St. Joseph devant leur maison. Le fond 
est formé par un vaste paysage avej^ des bâtiments et des 
figures. — Toile, h. 6', 1. Il' 9". 

3. Giorgioae di Castelfraaco^ dit le Giorgioo, 1477 
flSll. 

L'apôtre Si. Jean tenant un livre ouvert à la main droite el 
de r<uître sou maiileau ronge. L'^aigie est derrière lui. — 
Demi lig. Toile, h. 2' l- l'/»"» 

4. Tiziano Veceliio, dit le Titieu, 1477 f 1576. 

Lucrèce an moment de se percer le sein avec le poignard $ 
derrière elle un homme, peut-èire Collatinus son mari, qui 
vent Pen empêcher. — Demi Jigg. Bois, h. 2f 6'', l 

0. ïiziauo Veceliio, dit le Titien, 1477 f 1576. 

PortrMi du célèbre naturaliste bolognais Uljfw Aldra^' 
wndi, a la fleur de son Age ; il pose la main droite snr 
la poitrine et tient de Fautre la griffe d'nn oiseau. — Fig. 
jusqu'aux genoux , petite nature. Toile , h. 3' 1'^, I. 2' 4'^ 

6. Giacomo Palma^ le vieux^ flori$sait vers 1550.^ 

La Ste Vierge, assise dans un paysage sous quelques ar- 
bres ^ l'eafaut Jésus sur ses bras; à sa gauche uue sainte 
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avec un livre et la palme à la maîn et St. Jean - BaptîsU 
dans râge viril ,^ à la droite le pape St. Célesliii I^et Stc 
Catherine, tous a genoux en dévotion. — Presque gr, nat 
Bois* h. 4' 2 ', l 6' 3", 

7. AlessaDdro BnonvKioo^ dit ie Moretto^ florhsaU] 

entre 1516 & 1547 (?) ; autrefois attribué à Gio- 

VAHDi Antonio Ucinio, dit kVwAmQU^ 1484tl540. 

Ste Justine en riche coslume, la palme à la aiain , regcu- 
dant avoc digiiilc un homme distingué , qui esl ageDOuilU^ 
à côté d'elle el la vénère avec dévouement. De Paulre 
côté est couché le licorne et le fond esl formé par uu 
paysage pittoresque avec une ville et des montagnes à 
rhorizon. — Bois, h. 6' 3", 1. 4' 5", , 

8* Giaeoiiio Palma, le vieux, florissait vers 1550. 

* La Ste Vierpre avec l'enfant Jésus assise dans nn paysage. 
À sa droite St. Marc est assis r'( rivant dans un livre , el 
à la prauche S(e Ursule , nn di ipeau el ime IhVhe à la 
main, esl agenniiillée avec trois de ses compagnes marty- 
res- — Presque gr. nat. loile, b. 4' 1. 6' 3". . 

9« fiiaeoiQo Paliua^ le vIëux^ florissait vers 

Baste d'une jeone fille cheveux blonds en hâblt violet^ 
avec an éTentatl de plmnes a la main. — Bois, h. 1^ 11'', 
1. 1' r\ 

10* Giorgiooe di Castelfranco^ du h Giorgion^ 1477 

Un jeune bomme couronné de pampre est attaqué, en^ arrière 
par un homme armé qui cache un poignard derrière sou 
dos. Cajus PMius et Cajus Luscius draprès le récit de 
Yalère-M ajûme. — Demi figg. Toii^ b. 2' 4^ 1. 2' t^'. 

• M 

Ut GiaMmo VtAm. le vienx^ flùrisMit vers 1550i 

Portrait de la ûlle du peintre, Violante^ aux cheveux 
blonds flottants; par allusion à son nom elle porte une viole 
sur la gorge. — Ûuste. Bois, b. i' il'', 1. 1' 7'\ ' 

iZ. Giaeomo Palmai le vieux, florissait vers 1550» 

Buste d'une jeune fille en haUl de auie verte^ tCMol im^ 
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petite boîte de la «laio g«acbp. — P«tit« aatore. Boia, b. 
1' 6", 1. 1' 3". 

13. (liorgUne dî Castelfranco, dit le Giorgiau. 1477 
tl511. 

David avec la ti te et le glaive de Goliath, Buste, Forte 

4. Gkeomo Falma^ le vieux, florissait vers 1550. 

Buste d'une jeune fille y ne du do», tirant un peu son habit 
sur Pépanle, — Petite naturé. Bois, b. 1^ l V 3'^ 

^Au^dessns de la porte d^entrée, 

5. Paris Berdose, U00tl571. 

Allégorie. Une jeune femme est assise sous un arbre et sem- 
ble attristée ; a côté d^elle un homme tout armé arrache 
les armes à TAmour, et une jeune fille effeuille Line Heur 
dans une coupe. — Figg. jusqu aux genoux. Toile, h. 3 '5'', 
1. S' 5". 

16. Tiziaoo Veceilio, dit le Titien, 1477 f lâ7(). 

Portrait du célèbre antiquaire et commissaire de guerre 
des empereurs Maximilien II et Rodolphe II, Jacques 
Siraéa de Rosherg^ A Page de 59 ans. Il est debout dans 
sa chambre près a'une table, sur laqueHe fl y a un petit 
torse, des médaflles et une lettre, et tient une petite statue 
de Ténus comme pour la montrer à quelque. Au fond 
dans un ornement de la muraille on Ht; iAcoiiu$.B]t.9TRADA.. 

Cr^IS. BOMANTS. CAB98. AOTIQUARIVS. BT. COMBS. BBlilC. AN. 

jBTAt. lix jmuciri. et à côté de cela : TiTtJUnn. F. — * Fig» - 
jusqu'aux genoux. Toile, h. S' .11^^^ 1. 3'. 

17. TiziADo VeeelUo, dit le Titien, 1477 1 lâ7S. 

Diane au bain avec ses nymphes, qui lui découvrent la 
faute de Callisto. — Neuf figg. Presque gr. nat. ToSe. b/ 
6' syi^ 1. 6' 4", 

8. Tiziano VeceUio, du le Titien, 1477 f 1576. 

Buste de l'ap6|re 8t« Jacqaei4e»MaJeur. ^ Toile, b. 
1. i' iOi/i", ' 

2 
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19. Tiziano ymllk, dit le Titien» 1477tl576. 

\. Grand Ecce homo. Jésus -Christ présenté par PUate au 
peuple sur le balcon du palais de justice. Dans ce tableau 
le Titien a représenté outre son propre portrait ^ plusieiirs 

autres de personnages iîlnslres de sou temps, comme le 
portrait de Charles-Qnint dans la figure du chevalier atmé, 
du Sultan Souleïman dans celle du chevalier turc^ celui 
de son ami, le poète Aretino , dans la figure de Pilate. 
Un papier sur les degrés de la maison contient ces mots: 
TiTiANvs. £QV£s. F. 1543. — Yiugt-troifi fiffff« Toile, 

h. r,7", 1. 11' 3". 

20. Tiziaao Vecellio, dit le Titieo^ 1477 f 1576^ ou 

de son école. 

Portrait du pape Paul ÎIÎ assis dans un fauteuil. — Fig. 
jusqu'aux genoux. Xoiie, h. 2' 9", J. .2' 4Vi". 

2t Alessandro Varottarii du le FadeuaitiB^ 1590 f 1650. 

La femme adultère conduite devant Jésus -Christ par un 

soldat; un docteur montre le passage de l'écriture qui ia 

C0Q<iàHin6..Âu fond on lit: alexandri varotarii patavini 

ovvs. — Onaefigg. jusqu'aux genoux, ijrande nature. Toile, 
h. 6' 6", 1. r 8". '° • ' 

22. Tiziano Vecellio, dit k Titien, Wl fim. 

Portrait du négocia^it et séDateur florenlin Jh^^ Baptiste 
dit Philippe Straazi^ aux cheveux nojrs, habillé d^im nir- 
lOfit bordé de pelisse bl^cbe^ qu'il tient fermé do ses deux 
maîitt — Fig* jusqu'aux; genoux. Toile, b. 3^ 7", L a' 9". 

23. Pietro de la Vecehia/ 1605 f 1678. 

Un guerrier au teint foncé et aux cheveux noirs en costu- 
me espagnol avec une baretle empanachée^ tirant son épée. 
Connu comme le portrait du fameux chevalier sans pt'nr 
et sans reproche, liayard. Fig. jusqu'aux «euoux. Toile, 
b. 3' 8", 1. 3'. ° " ^ ^ 

24. Tiziano Vecellio, dit Je Titien, 1477 f 1576* 

Portrait du célèbre anatomiste Anêré Fe^ab; if est en 
habit ordinaire, les bras nus, tenant une pofilo figure de 
plâtre. - Demi fig. Toile, b. 2^ 8", 1. 2'.«^ 



Digitized by Gopgle 



25. Domenico Teoscopoli, dit h Grec, 1548 f 1625. 

Porirail d'ini jeune bomme à k bdrbe rousse; il tient set 

Sants à la ' main droite et pose. l'antre snr une table, fin* 
as on lit^ Teoscopoli f, pnU le nom indisliiici du per- 
iOiiiiage représenté: Stephanus ^^'>^* ei: An»o MDC. 

— Demi ûg« Toile, b* 2' g", L 1' 9Vt"»- 

l^. Âlessaadro VArottari^ dit le Padouanin^ 1590tl^50. 

Juditb avec la tête et Pépée d'Holopherue. — Fig, jusqu^au;i: 
genoux. Toile , h. 3' 6", 1. 2' 7". 

27. Tiziaiio Vecellio, dit le Titien, 1477 tl576. 

Portrait d'un homme de distinction en habit et barette 
noirs 9 tenant de la main gauche la pQÎgaée de Pépée. t** 
Demi fig. loUe, b« 3' 6", L 2' 1". 

28. Gi&vaoni Carlo Lotb^ 1632.t l698. 

Le patriarche Jacob bénissant suir $on Ut de mort set 
. deux petits -fik, let enfants, de Joseph. — Cinq figg* 
jnsqu'anx genoux. Toile^ b. 4' SV^'S 1* 4' ^f%"- 

%%. Tiziane Veeellii^ dit le Titien, 1477tl576. ^ 

Portrait de la princesse Isabelle d'Esté^ épouse du mar- 
quis de Mantoue, Jean^François II de Gonzague , assise, 
en habit [ jurré avec un turban bizarre orné richement de 
perles et de pierres précieuses* — Fig. jusqu au}^ genoux. 
Toile, lu 3^ 2", 12\ - 

30. Tiziano Vecellio, dit h Titien, 1477tl576, 

, Un jeune jésuite en habit noir ; il tient de la inaîu |;aucbe 
iine éponge et deux flèches, et regarde dérotement vers 
le ciel en pressant la droite sur la poitrine. Demi âg# 
ToUe, h. 2' OVi", 1* 2' 

3L Tlziaao Vecellio^ dit le Titleo^ 1477 f 1576. 

aaivatar mmnêii Jésus avec lè globe tertestre & la main. 

— Bnste. Toile, b. 2' T'', 1. l' 10l/îl'^ 

32. Tiziane Vecellio, iltMe Titàeii, 1477 f 1576. \ 

L'enterrement de Jésus-Christ. Le corps du Sauveur est dé- 
posé dans le tombeau par iSicodéme et Joseph d'Arimatbie 
en présence de la Ste Yiergei de Marier- Madeleine et de 
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81. Jean Vapètre. Sïgu6 . titianv. F%g. jusqa'aux ge- 
noux. PeUle nature. Toile, h. 8' V/»'% 1. 3' 7". 

33. ViHcenzo Cateoa, tl530t 

Portrait d'on chanoine dans une robe deaoîe moirée violeue, 
tenant de ses deux mains dressé sur une table devant loi no 
. grand missel. Dans le fond gris en bant on IHr vincentius 
GATBNA pmzfT. — Demi fig. Petite nature. Bois, b. 2' 5", 

34. Giovanoi Calcar, 1500 1 1546. 

Portrait d/nn homme barbn dans un âge moyen; il tient 
une lettre oumte et s'appuie contre une table sur laqoelleil 
. y a un livré et un papièr. ^ Demi fig. Toile, b.2^8'^1.2'2''. 

,35. Tiziano Vecellio, du le Titien, 1477 f 1576. 

Une jeune iille nue , qui n'est couverte que négligemmeDl 
d'une pelisse ; ou la dit l'amatitr du Titien, — Âg. jusqu'aux 
genoux. — Toile, b. 3' 2", 1. 2'. 

36. Tiziano Vecellio, dit le Titien, 1477tla76. : 

Danaë couchée sur un lit et la pluie d*or (]ui tombe sur 
elle en forme de pièces d'or; derrière elle une vieille 
femme tâche d'en recueillir quelques-unes dans ou grand 
plat. l e tableau est signé : titianvs. abqU£8. gaks. — 
Toile, h. 4' 3", 1. 4' 8". 

37. Tiziano Vecellio, dit le Titien, 1477 tlS76. 

Portrait' du célèbre historien florentin^ Benoit Varchi^ ea 
pelisse noire ^ il tient un livre fermé à la main droite et 
s'appuie de la gauche contre le piédestal d'une oolonne, 
qui porte le nom: Titianus. F. ^ Fig. jusqu'aux ge- 
noux. Toile, h. 3' 8", 1. 3'. 

3& Tiûano Veeellio, dit le Tideo, 1477t là76. 

Périrait d'un jeune homme à la barbe brune, probable- 
, ment d'uiu jeaillier, parcequil ti^tun étui plein d'atoneaux. 
n est représènlé trois fois sur le'méàie tableau, dè profil, 
trois quarte de profil et au milieu d'en faee. ^ Bustes. 
Petite nature. Toile,, h.- 7**^ !• 2^- 5'". 

39. Tuiano VeceUi», îliï le TiOeo, 1477 fim 

La Ste Vierge avec Tenfant Jésus sur ses genoux ; devaiit elle 
-St. Jérôme lisant dans un livre. St. Etienne avec la palme et 
St. George avec la lance. — Demi ligg. Bois, b. 3'^'Vi.4'3". 
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40. Tiziano VeccIIio, dit le Titieu, 147? f 1576. 

Portrait de son médecin , dit U Partna » aux cheyenx gris 
lisses, sans barbe, en babit Jioir^ simple qu'il serre sur loi 
de la loaia gaudie« — Demi ûg, XoUe, b. 3' 6", h %' V\ 

41. Tiziano Vecellio, dit le Titien, 1477 f 1576. 

[ La Madone avec i'^nfiut JCsns qu'elle lieat dtbant ilir miel 
batnstrade. Au fond on paysage, fermé en partie par un ri* 
dean de soie rayée de plusieurs couleiirs. — Demi fig. Demi 
nature* Bois, h. 2', 1. 2' 7«/a". 

42. Tîziaoo Vecellio, dit le Titien, 1477 f 1576. 

Un petit garçon tout nu, assis sons un arbre et jouant du 
tambottrin. — Petite flg. Toile, b. i' 6»/a", 1. t. 6V2". 

43. GiovaBDi fieliioo, 1426 f 1516. 

Une jeune persomie, assise toute nae sur un banc couvert 
d'un beau tapis turc , tient un miroir à la maiu et s'oc- 
cupe à arranger ses cheveux. Une feuctre au fond montre un 
paysage. Un papier sur le banc contient ces mots : loannes 
ùellinu s f aciehat M. D, X, V. — Fïg. j usqu'aux genOUX, 
Deux tiers de nature. Bois, b. 2' 2"^ 1. 2' 4^/2". 

44. TiziMO Mm^o, dit le Titien, 1477tlô76. 

portrait du peintre lui-même en bonnet noir et avec une 
Uipie. dààiuQ d'or au cou. — léle. Bois^ b, i' V\ 4''. 

45. Tiziano Vecellio/di* le Titien, 1477tl576. 

La Madone tenant le petit Jf'^sus debout sur une table; il 
lui montre des deux mains les fruits que le petit St. Jeeit 
lui a apportés. De côlé St. Joseph et SU Zacbarie. — 
Demi figg. Toile, h. 2' S*', L 3' r*. 

4& TiiiiDO Vec^o, dit le TitieB^ 1477tlà7& 

Portrait de (^électeur de Saxe, Jean^Fréiéric le Généreux, 
assis dans on fauteuil $ il porte un sortent avee 'une' large 
ganninre de pelisse et tient son bonnet de la mam gau- 
^e. ^ Ftg. jpsqn'aoït genon. Toile , b. 3^ 7 Vs'S 1. 8' V\ 

47. Lorenzo Lotto, florissait entré 1513 & 1554. 

La St. yîerge assise sous un arbre, Penfant Jésus sur 
ses genoux, est couronné par un ange. Devant elle sont 
agenouillés St. Jacques -le- Migenr et Ste Catherine avec 
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Qii livre, Aaûs lequel l'Enfant veut feuilUiser. — Peu tien 
de nalore. Toile, b. 3' a'', i 4' 7»/2". 

4S« Giacomo Paima, le vieux^ fiorisMit wrs 1550. 

Buste d'un vieillard en bonnet noir de forme ronde, — Bois^ 
h. V 6", l. 1' 2". ' ' 

49. Dam la manière de jQiovaiuli BelliBO. 

Buste d'une femme eu habit rouge et en bouuet blanc. — 
• Bois, b. 1' 4", 1. l'. 

50. Giorgiooe dl Castelfranco ^ le Giorgion, 1477 
tl5U. 

Un ehevaUw croisé se fak attacher l'armore pariM'vIrlet. — 
Petites demi figg. Bois, h. 7", 1. 6" 

$1. Tiziaoo Veeellio, dit le Titien, 1477 f 

Portrait de l'empereur Charles-Quint, en simple habit noir, 
' ' assis dans un fauteuil. Esquisse. — Bois, h. 7", 1. S'/a". 

52. TiziMO Veeeilie, dit le Titien, 1477 f 1576. 

Petit buste d'uu jeuue homme barbu en proiil. — Bois, b. 
10", 1.8", ■ '. ... 

53. Dans la manière de Lorenzo Lotto» 

Petit busic d'an jeune homme anx cheveux roux. — * Boi& 
rpndy iO" en diamètre.- 

Mur troisième, avec la porte de êortie. 

54. Copie d'après Paol VéroBès^. . . : 

Allégorie. L'homme entre la vertu et le vice. ^ Trois figg> 
* Totte, h. 5' 10", 1. 4' 8". • ^ 

55. «iovanni Carto Loth, 1632 f 1698. ^ 

Jupiter et Mercure chez Phiiémon et Bauçis à table, — 
Toile, h. 5' 6", l. 7' 3". . , ' ' ' . 

56. Giovanni Battista Cima da Conegliano, wvail 

, ^ L41 Ste Yievge avec Penfant Jésn% attise d^^nnè tm- 
. pagne sur nniocber sons un arbre;, a ses cotés JSt. Jérôme 
et St. LeidsJ'évëig(yé; dans le fond} Stl^osepti' avet Pioe 
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ei '«lie ^tter située MiriinexDOBiagQe. Le ubieaa «si signai 
. 10 A. BAPT. C0NB6L-. — Demi natore* Bois , arroudC ea haat. 

57. TiziaDO Veçellio, duk Titien, 1477tl57Ç. 

Allégorie. Une jeune personne assise, tenant les armes 
'petit amour, quicherelio à. les reprendre, se regarde dans 
on miroir qn'on bomaie anx cheveux noirs lui présente ; a 
côté de ce dernier une jeune fiUe joue du luth ayeo enthou- 
siasme. - .Demi figg. ïoile, h. 3', 1. 4'. 

58. TiziaDO Vecellio, dit le Titien, 1477 f 1576. ' 

Portrait d'un noble Vénitien, Fabrice Salvaresiot babillé 
d'un surtout noir , garni de pelisse blanche et serré par 
une ceintore rayée ; un petit more lui présente un bonquet 
de fleurs.' Au fond une pendule sur un supporl avec l'in- 
seription: mdlviii. fabrïcivs. salvabesivs. annv. agens.l. 
TiTiA5t opta. — Figg. jusqu'aux genoux. Toiie^ b. 3' 8'', L2'S'^ 

59. Luigi Vivarino da Murano^ florissait vers 1490* 

La Madone sur le trône , adorant Penfant Jésus endormi 
sur ses genoux ; à ses pieds deux peiils anges jouent des 
instruments à cordes. Signé : aloisivs^ tivabinvs. de. mv- 
BiAxo. P. MccccLxxxviiii. Peint à la détrempe surun fond d'or. 
— l>emi nature. Bois» b. 3' ï% V ^^/%\ 

oO. Bernardino LiciBie^ florissait vers 1540t 

' Portrait du patricien vénitien et ensuite procurateur de St. 
Harc^ Od^^n 0riman{'^ dans un habit ronge i taiUa- 
des bizarres et un surtout noir» appuyant la main droite 
sur un Uvre. Sur la muraiUè au fond à la droite est Unscrip- 

tion : OTAVIANVB. 6BIMANV8. SXMPITBBNA. 90CIBTATB. PEIOB. 

a gauche : ANNOE.zz|nisiBxii. 9t iEiU*dessoas duHvrç : atiTou^ 
OPV8. — Fi'g* jusqu'aux genoux* Toile , h. 3' 11", 1. 2' 11''. 

61. TizkM Veeellio, dit le Titien, 1477 f 1576. 

Allégorie. La mrmo jeune personne qu'au Nr. 57. assise 
dans la même posiure, lieiii uu vase de ses deux mains; une 
antre personne et un petit amour cliargé d'uu faisceau de 
flèches s'avancent vers elle avec respect et derrière elle ua 
homme âgé tient une coupe dans la main droite élevée. Ce 
dernier estle portrait du fameux général de Charles-Quint, 
* ^--Mphornsêd^Avalos, Marquis del VastOf et la jeune personne 

grobablement celui de sa maiu*esse. ^ Demi ûgg. Toile, 
• 8% I. 4'. 
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62. Tiziano Vecellio, du le Titien, 1477tl5T6. 

La femme adultère conduite devaut Jésus- Christ. — Sept| 
demi figg. loUe, h. 3' S^/i", 1. 4' 2". i 

63. Giovanni Bellino, 1426 f 1516. 

La Ste Vierge avec Tenfanl Jésus qui esl adoré par St. 
loachim ; en arriereStJoseph etMarie^Madeleine. Fond noir. 
Demi ligg. Presque gr. nau Bois, ovale^ fa. I. 3' 7''. 

64. Marco Basaiti^ /hrissait ver^ 1515. 

Jésus-CbrisI, accompagné de St Pierre ei de St. André, se 
promenant an bord da lac de Tfbériade, invite les fils deZé* 
bédée. Jean et Jacqaes à laisser lenr pècbe et à le suivre. 
Dans un encadrement arcbitectonlque. Snr un papier on lit : 
1515. marcus BaXmitJ f, Sept petites figg. Bois^ 
h. 3' 11", 1. eVa''. 

65. Ecole de Giovaoni Belliao. 

La Madone tient sur une table^le petit Jesns qui bénit m 
bomme et aûe femme présentés par St. Jacqnes et SI. Jean* 
Baptiste. À côté St. Joseph et an fond un paysage. — Demi 
■ figg. Bois, b. r Z'% l 3' 7". 

66. Ecole de Bergame^ manière de Padle Cavaz- 

zuolo, attribué à Loreozo Lotto. 

Le Christ mort, tenu par Joseph d'Arimalbie sur leconverclc 
du tombeau, etpleuré par la Ste Vierge, St. Jean et Marie- 
.Madeleine, Demi figg. Bois^ h. Z' 6'', 1. 3' 9' . 

Au-dessus de 1 a porte de sortie. 

6?. Paris Bordoie, 1500 f 1571. 

Allc^gorie. Uiie jeune lille , assise sur un banc de gazon el 
embrassée par un jeune homme eu pleine armure, cueille 
une orange d'un arbre qui l'ombrage, pendant qu un amour 
lui verse une corbeille de fleurs sur les genoux; uue victoire 
couronne tous les deux de fleurs. — Figg. jusqu'aux genoux. 
Toiie, h. 3' 5", 1. 6' 6". 



Le plafond contient, «o grand taMean allégorique, peiut par 
GlACOMO DEL PÔ, 11 «st peint inir toile et signés <b ml. pi. 
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Chambre troisième. 



Tableaax de Fécole romaine et des^ 

écolee homogènes. 



L Carlo Maratta, 1625 f 1713. 

La mort de St. Joseph. Jésus- Christ, qui donae la béné- 
^ diction aa mouraiu , Marie et deux auges en prière sont 
i asseiublis auprès du lit. En haut une gloire. Pièce d'autel, 
signée de la date lô76. — Toile, arrondie en haut, h. It' 9". 
1. 6' 5". . ^ 

2. Lazaro Baldi, 1624tl703. 

L évéque^St. Martin ressuscite un garçon qui est soutenu 
par sa mère accablée de douleur. Hue quantité de monde 
environne la scène. — Vingt iigg. ïoiie, b. 7' 3", 1% \0*\ 

3. Carlo MaraUa, 1625 f 1713. 

Le Sauveur mort sur le globe terrestre, la tête appuyée 
dans le seiu de Dieu le Père; le St. Esprit en forme de co- 
lombe plane au-dessus et à chaque côté des anges sont di- 
stribués, dont deux portent les instrumenta de la passion* 
— Sepi ûgg. Toile, b. 10' 4", 1. 6' 6". 

4. Antonio Raffaele Mengs, 1728 f 1779, 

St, Joseph endormi, wmk côté de son établi, est éveillé 
par TAuge qui Pengage à prendre la fuite, t- Figg. jiia- 
qu'aux genoux. Bois, h« 3' 6'% 1. 2f %f\ 

5» Michel Augiolo Ainerigbiy dit le CaravagCi 1569 
tl609. 

David, vainqueur de Goliath, dont il tient la tète et- l'.épée* — 
Demi fig. Bois, h. 2' 10", 1. 3' 7". 

3 
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6. Antonia lUffaele Meogs, 172âtl779. 

La Madone avec l'cnfanlJcsus sur le bras; derrière elle dt 
auges. — Figg. jusqa'aux genoux. Bois, h. 3' 6", 1. 2' 

7. Carlo Maratto, 1625 f 1713. 1 

Mario lenant i enfant Jésus sur ses bras. — Demi ftg, Pe^ 
nature, loile, h. 2', 1. l' S»/»". ' 1 

8. JSi^/e 4e Ilapliael, de la manière du GarofaJ| 

Le Christ en conversalion avec la S.imaritaioe auprès É 
puils; il est accompagné de quatre disciples qui se ûésm 
tèrenl de l'eau du puits. Dans le fond un paysage avec uni 
ville au pied d'aae.aiûtttogae« — Boift^-arroadi en iiaut, h, ^ 
1. 1' 6". . ' ' 

%. Gio\aimi Battista Salvi, dit le Sassoferrato^ 16(j^ 
f 1685. 1 

La Madone avec l'enfant Jésus endormi sur ses genoui 
▼ers lequel elle se penche. — Demi Ûff. Toile, h, 2' 4" 
I. 1' 10". o , I 

10. Bofflenico Feti, imf\m. 

Vue d*u« marché dans une ville italienne avec beaucoup de 
figures. Sous une arcade dans iavant-scène nn joaUlier i 
érigé sa boutique. - Bois, b, 1' 10*/i",.L l' 4*^", 

Ut D'après Federico Baroccio. < 

La Visitation de la Sic Vierge. Ste Elisabeth la reçoi 
sur l'escalier de sa maison. — - Cinq petites fin. Cuîm. 
h.1'4", 1. 11". 



12. Pietro Vanflucei, dit le Perugin, 144êtlâ24. ' 

La Madone avec l'enfant Jésus sur ses genonit; derrière 
• elle deux saintes femmes, l'nne aux mains jointes, l'antre la 
naime à la main. Le tableau est signé : PetriTe. PuYsiirvs.^ 

P^I^^i; ^'^^ iwqo*«ux genonx. Petite nature. Bois, 
h. 2^ 8", 1. 1' 11". - . ' 

13. D'après Federico Baroccio. 



La naissance dn Christ. Marie est agenouillée defant l'w^ 
faut nouveau^ué, couché dans la crèche, et St. Joseph 
ouvre la porte aux bergers dans le fond, Pièce de nnit — 
Cnivre^ h. 1' 4", 1. 11^^ 
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I. Pietro BerrettiQi, dit de CortoBe, 1596 f 1669. 

Saul converti, à geaoox devant AMoie qui gaérit aoa mcà^ 
élément en lui imposant le» mains. — Svat petites finr. 
XoUe, h. 1' 7", L 1' 7'<. r if -es 

». Ciro Ferri, 1634tl689. . 

Le Sauveur ressuscite ;^pparaît à Marie-Madeleine eu jar- 
dinier. — Cuivre, L. l ôyi", 1. l' 2", 

» 

5. Luigi MazzoIiDO) florissait vers 1526. 

La circoodsiôQ de l'enfant Jéswt dans le temple. Signé : 
15?^ LTis. . . — Trente^iz petites âcg. Bois, h. V s". 
L 1' 8". » 

7. tauseppe Cesari d'ArjMUO, 1568 f 1640. 

Petsée déKvn Andromède en tuant le monstre marin qui 
va la dévorer. Signé: Joseph. Arpinas, 1602. — Pierre, 
b. 1' 8", 1. 1' 

S. Ginlio Pippi, dit Jules Romain, 1492 f 1546. 

Les attributs des quatre Evangclistes groupés dans les 
nues, le St. Esprit en forme de coloipbe au-dessus. — - Bois^ 
octogone, en diamètre. 

». Pietro VaDDUcei, dit le Perugio^ 1446 f 1524. 

Le baptême de Jésns-Clurist dans le Jourdain* — Bois, 
h. ' 

0. C&rlo Maratta, imiVin. 

L'enfant Jésus endormi; le petit St,,Jean |m baise U maîii. 
— Bois» ovale, h. K/', L 1' 2^ 

1. Federico Zuechero, 1543tl609. 

La Ste Vierge avec l'enfant Jésus auquel elle présente nne 
rose; à côté St. Je:in endormi. — Petites figg. jasqa'atn 
genonx. Bois, h. to Vt' > 1* i' t''* 

2. ABdrea Sacchi, 1600 f 1661. 

Jonon snr un cbar tiré sur les unes par deux paons. — ïoile, 
b. l' l", L 1' 1". 

8» 
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Aa-desftiis de la porte d'entrée. 

23. Carlo Maratta, 1625 f 1713. 

La faîte en Egypte. — Quatre û^^. Toile, h. 5' e", U S'I 

U. Apiouio Raifaele Meags, 1728 f 1779. 

LVinnonciation de la Sle Vierge par Fange Gabriel. Diea 
Pere dans^nne gloire d'anges fait descendre sur elle lei 
Esprit. Pieée d^uteî. — Toile, h. il' 8 ', 1. 7' 6". i 

25. Miehel Angioio Amerighi^ dit le Caravàge/15^ 
f 1609. 1 




h, 4' 1", l. 6'^". 

26. Bartulommeo Manfr edi^ né vers 1580 f vers I6i1 

Une société de joueurs de cartes; i côté nne jeune fille i 
' fait dire la bonne aventure par ùne Bohémienne en lui moi 

trant sa main, qu'an jeune nomme soutient. — Six ûgg ju 
^ qu'aux genoux. Toile, h. 4' 1. 5' %*\ ' • 

27t Michel Angioio Amerigbi^ dit lb Caravase* 156 
tl609. . ' 



La Madone au Rosaire. La Ste Vierge avec Tenfaot 

assise sur un irone^ fait distribuer au peuple des rosair< 
par Sl Dominique et St. Pierre-îe-Martvr. Pipce d'autel.^ 
JDouze âgg* colossales. Toile, b. 10' U V 

28. Pompeo Batoni, 1708 f 1787. \ 

L'eiifaut prodigue accueilli par son père, qui convre sa na 
dite de son riche jiatnt fourré én le serrant dans ses bm 
Signe: p. batoni pinxit. romak. 1778. — Figg. jusqu'au: 
genonx. Toile, h. 4' 4'', 1. 8' V\ ^ h 

29. ADdrea Saecbi, 1600 f 1661. ' 

Noé enivré et assoupi, est tourné en dérision par Cbaiii 
tandis que ses deux autres fils chercbeut à le couvrir en mar 
cbant en arrière. — Deux tiers de nal. Toile, h. 3' 
L4M0»A^ . / 
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I. Pdlkloro Caldara, dit de Caravage, 1495 f 1543. 

Procris est mortellement frappée du javelot de Céphale qtù^ 
en accourant, reconnaît sa femme. Peint en camaïeu. — 
Deux tiers de nature. Toile, h. 3' 10^2", 1. 2' 3''. 

1. Cario Maraita, 1625tl7ia 

L'immaculée conception de la Ste Vierge. Elle est debout 
sur le globe terrestre en foulant à ses pieds le serpent qui 
est en même temps percé avec une croix par l'enfant Jésus 
qa'eîle porte sur le bras. Le tout envirouué d'imp gloire* — 
Demi nature. Toile, h. 3' 9'-', 1. 2' 11". 

2. Nicolas Poussin, 1594 f 1665. 

Le saccage du Temple à la prise de Jérusalem par les Ro- 
mains. Au milieu Titus à cheval admirant le vaste édifice 
enflammé pendant qu'on lui présente les Juifs laits prison- 
Dîers. — Petites ûgg. Toile» h. 4' S", J. 6' 3''. 

3. Pietro BcrrettiDi, dit de Cortonc, 1596 f 1669. 

Agar retournant à la maison d'Abrabam est accueillie de 
nouveau par lui. Fond de paysage* — Un tiers de natore. 
ToMe, b, 3' 10", L »*• ^ 

4. ^ Salvatore Rosa^ 1615 f 1673. 

Paysage avec des raines et des figares. — Toile, b. 2^ V\ 

5. Domeiiico Feti, 1589 f 1624. 

La fnhe eu Egypié dans^nn paysage an dair de lune; deux 
enfaoils massacrés sont étendns au devant sur le chemin. — 
Bois, b. 1' 11"; l. r e»^". 

6. Salvatore Rosa, 1615 f 1673. 

St. Guillamne en pleine arniure, couché sur le dos et at- 
taché par les pieds et le milieu du corps à la terre ei par 
les mains à un arbre. —Petite fig. Toile, h. 2' h V 8". 

7. Giilio Pippi, dit Jnles Ronaiii, 1492 f 1546. 

P!uton,la fourche à la main, descend triomphant sur son char 
dans le Xartare. - Petite lig. Bois, h. 2' 10'', 1. 1' n'\ 

8. Andréa Sacchi, 1600 f 1661. 

La Sagesse divine assise sur on trône dans les nues^ avec 
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le sceptre et un miroir dans les maios, eiwiroimée des di& 
férenles venus avec leurs attributs. Esquisse. — QuaH 
lorze petiies figg. Toile, 2' €î", 1. 3' r\ \ 

39. École de Nicolas Poussiu, peut-être Laureoi d« 
la Uyre, 1606tl65& • . n 

Les apôtres St. Pierre et St. Jean guérissent Festropic a 
, rentrée du temple. Cinq petites ligg. Toile, h. 2' 6", 
1. 1' 9". 

Au-dessus 4e la porté 4e. sortie. 

40. Carlo MaraUa, 16;2^tl7a 

La mort de Si. Joseph j leXbrkl est assis et la Madone de- 
bout près de sou Ht de mort - tofle, h. 5' r% L 5' iT^ 

iU Federico Baroceio. 1528 1 1612. 

Portrait d'an ecclésiastique assis prés d'mie table et feuille- 
tant dans un livre. ^Ifig. jusqu'aux geuoux« Toite/h« 3' 
• 1. y i'^ 

42. Moyse Valentio, 1600 f 1032. 

Moyse avec les tables de la loi et le bftton. — Fig. jus- 
qu'aux genoux. Toile, h. 4' 2", 1. 3' 2". 

43< Pietro VaDDocci, dit le PerugÎD, 1446 f 1524. 

La Madone avec l'enfant Jésus, assise sur un trône élevé 
et entourée de qualrc Saints, à droite St. Pierre et St. 
Jérôme, à gauche St. Paul et St. Jean- Baptiste dans 
lago viril. Siu^ le piédestal du trône il y a l'inscriptiou: 

^RESBIIER lOUANNEa CHBISTOPHOai. DËlËfiaËKU. flfi^FEClT. 

MccccLxxxxiii. — Bois, h. 5' 10 ', 1. 5' 5". 

41. DomeBieo Feti, 1589 1 1624. 

Moyse devant le buisson ardent, ôte ses soutiers s^on Tor* 
dre de Dieu. - Toile, b. 6' 2", 1- 3' 6". 

45. AntoDio Raffaele Meogs, 1728tl779. 

L'opùtre Saint Pierre, la langue de feu sur la tète, est assis 
dans un siège. 11 montre vers le ciel de la main droite et 
tient un livre et les clefs de la gauche. — Toile, b. 4^ lO^V 
L3'r. ; • . . ■ 
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" I^e mariage de Ste Catherine avec l'enfaut Jésus qui est teou 
' par la Madone assise sur le trône ; a côté St. Pierce-le- 
[ Martjr et St. Dominique. — Toile, h. 7' à", h 4' 6 \ 

7. Michel Aogiolo Amerighi, dit le Carava^e^ 1569 

I La Sic Vierge tenant l'enfant Jf sus debout qui étend «e« 
I bras vers Ste Anne. Au fond le mur d'nne chciuibre. — Figg. 
! ju^qudux genoux. Toile, h. 3' 9", l. 4' 9 

Rinaido MantOVMO, florissaU vers 1350. 
Xrionpb» da Julw Céaar. ^ JMi. h. t' 8", l. 4' 7^^". 

Shittie CABtarioi, du de Pmre, lôUf 

Sextus Tar^uin, le poignard à la main, menace Lucrèce snr 
I §oa UU— Figg. jusqu'auj^ genoiUL. Toile, b. 3' 3", l. 4' 7»/»". 

% R&ffaele Sanzio, 1483 f 1520. 

Ste Hargaerite dans une caverae, vainquant par le erncifix 
Satan qui se tord à ses pieds eD fçrnie d'uo dragon terrible* 
I - Bois, h. L 3' 10". 

5L Ancienne copie d'après Raphaël. 

Le portement de la croix. Tableau connu sous le nom du 
' Spasme de JSiciie. — Va tiers de iiauire. fiois> b. 6', 

52. DomeBieo FeU^ 1589 f 1624. 

Léandre noyé est porté par les Néréides ; au fond la tour 
d'où Héro se précipite dans la mer. — Bois, h. 1' 3V2'' 1. 3^ 

'il Raffaele Saazio, 1483 f 1520. 

TableaUy^ dit ie Repos en Bgppte. La Ste Vierge, age-^ 
nouillée à terre des deiOL genoux, incline l'enfant Jésus vers 
le petit St. Jean qui, appuyé snr un genou, lui nrésente des 
fruits; St. Joseph cbercbe i le relever par ie oras gauche 
pendant qu'il tient l'âne par la bride» presque caché des 
feuilles d'un palmier. Le fond un paysage. ^Bois, b. 4' 
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54. Salvatore Rosa, 1615tl673, ii'«^è>^ RaphaêlJ 

Episode de la grande bataille de ronslaotiu et de Maxeoca 
célèbre tableau de Baphaël. — Toile, h, 2' 6", 1. 2' 6". 

65. lUffaele Sanzio, 1483tl520. 

La Madone, diie à la verdure. Eîîe est assise âor m 
banc de gazon et tient 1 enfant Jésus debout à terre^ auqi 
le petit St. Jean, incliné sur un geaoït présente sa croix «. 
jonc. Le fond un paysage rianl avec des montagnes et di! 
eaux coulantes à l'horizon. La bordur^j.dtt collet de l'haiL 
de la Vierge porte la date; mdv. o« — Demi natera 
Bois, b. 3' .6»^", L 2' 9". »n»ii 

56. Salvatore Rosa, 1615 f 1673, «^ a/^rè» Rap]iaêl. . 

Autre épisode de la nême baUtUe de ConsiMtiii. » ToS^ 

Au»dossus de la porte de côté. 

57t Carte Maratta^ 1625 f 1713- 

Le portement de la croix, représeoté par trois fiffures seih 
. lemenu - Toile, h. 6' 6", ]• 6/ ^ 

• ' 

Le plafond est orné d'un grand tableau allégorique avec 
lieancoup de figures peint par GÎACOMO DEL PÔ. U 
taoïeau est signe ; iacobvs del pù. acad^s acM^s. p. 

■ 

' ■ De cette chambre on parvient par la porte de côté dans ua 
cabinet situe dans la tourdle au nord-ouest de l'édifice qui' 
est nomme. ^ ^ 



1 
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Le w 

Cabinet doré. 



Un cabinet octogone nommé ainsî^ parce qoe les morstomét 
ée ffrands miroirs^ 'sont dorés et ormés de gninandes peintes en 
coQieQn. Le plan^et est artificiensement marqueté d'arabesqaes 
de^diflérentes sortes de bois. La Toûté^ dorée de même et ornée de 

êiurlandes peintes* et soutennes ^ de petits anges^ montre an mi« 
en nn jablean octogone snr totte peint par 

FRANÇOIS SOLIHÉNE, 

représentant PenleTement de Cépbaie la déesse Aurore^ en 
iigures de grandeur naturelle. 

Dans ce cabinet se trouye nn grand tabloau allégorique 
représentant le retour de la paix géner^de en &gi4 et peint par 

HENRI FÙGER. 

Là Victoire ailée amène la Paix a?ec la palme^ accompa- 
gnée dn Bonheur avec la corne d'abondance, du ciel snr la terre^ 
on le Génie ^es hommes, voilé en doeil i cause de leurs soaftan^ 
ces, montre a la postérité le buste de PemperenrfrM^olt érigé 
snr nn piédestal portant Pinscription : 

FRANCTSCO I. 
AOSTRIAE. IMP. AVG. 
PATRIAE 
AC ECfLESTAE 
LIBERATORl 
MDCCCXIV. 
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Scoles italieues. . I 

Les peuples de l'Europe, délivrés du jou^ du vainqueur^ ■ 
offrent- leurs chaînes brisées, eu priant lé ciel pour ses jours. ■ 
Religion, debout près do piédestal , embrasse le buste d'one mm 
eo le regardant d^'im air oe béoediction. Sur le âe?aQt à côté mm 
le YÎeoxDaDube âèfe sa tête pour voir la vénératiott générale qm 
les peuples babitauts sur ses rivages témoignent k leur monal 
qoe. — Le tableaa est signé: Ménricu* fûgêt piéier aul 
C0e. reg. faeiebmt. Toile^ b. 10^ L 8'. 1 

Vis-à-vis de ce tableau le buste colossal de PempereJ 
François /, ea cosluuie romain, couronné du laurier, est érigé &m 
un piédestal , il est sculpté eu marbre de Carrare par | 

CAmLLB PAGETTI, 1 

dont il porto le nom: c. pacetti. proff^^. di scvltvba K^LL' 

JIC€ADEM1A l>I iMILANO FECB MnCCCXVI. 

Au-dessus de la porte enûu il se trouve un tableau de 

I6NACE.FRANÇ0IS DE HEINITZ, 

représentant des Heurs dans une corbeille, ^igué: /«A HttaiU 
— Toile, h, 3' 6", 1. 4'. 
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I Chambre quatrième. 



Tableaux de Técole florentine. 



1. Orazio Geotileschi, 1563tl646. 

La Madeleine pénitente couchée à terre dans une grotte, ap- 
puyant le br.^s snr un livre ouvert. Signe: horativ» G»»- 

2. Orazio Geniiieschi, 1563 f 1646. 

I«e repos de la Ste Famille à la fuite en Egypte. Marie, 
a«$js« par terre, allaite Peufant Jésus et St. Joseph dort 
' mr QD sac Toyage. Le fond une muraille. Signé: 

H0R41^IV8 GftNTILBSCftVS. F. — loîle^ b. ^* 4'', 1* 6' 10".. 

3» Andréa Vaaauechi^ dit M Sarte^ 1488tl530. 

La 6le Vierge à genonx, tenant Tenfani Jésus; le petit 
St Jean est debout devant lot, soatena fiar Ste Elisabetii 
etmoQlpe rers le ciel; en arrlrre deux anges sont debout, 
dont rnn joae de ia 0ûte, — Bois, b. 4' 3", L 3' %'\ 

i. Andréa VaaDueeU ^ dit del Sarte^ 1488 f 1530^ 

ou de son école. 

Le jeune Tobie, le poisson à la raain et suivi par son petit 
cbien; rarchîîtîfre Raphaël le conduit pnr l'autre main et 
St. Laurent raccompagne. À droite le voleur du tableau 
à genoux cl dans les nues paraît Jésus-Christ avec la croix. 
Paysa^re au fond. — Petite naiore. Bois, arrondi en bant, 

5. Angiolo BronziDO, 1502tl57L 

Lu Madone a?ee Peafant. Jésus, ^ui' tieM m oisMOt s'ap- 
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. poie de la mtàn droite «nr m livre ; a ses côtés le petit 
St Jean qui présente une pomma a Jésiis , Su Joseph et 
Ste EKsabetii. Fond an paysage. En bas On lit: bk^uho. 
FiORSTiNo. — Figg. jusqa'anx genonx. Bois^ h. 3' 9*/i^% 
1. 8' 2". 

6. Carlo Doice, 1616 1 1686. 

La Sincérité représentée en femme couronnée de lis, tenant 
de la main droite uu coeur entouré de rayons et pressant la 
gauche sur la poîtrme. — liig, jusqu'aux genoux, loiie, 

7. D'après Michel -Ange Buonaroti. 

La Sie Famille. La Vierge est assise sur un banc élevé. 

tenant une livre à la main et regardant l'enfant Jésus qui 
don, la tète penchée sur ses genoux. A côté St. Joseph qui, 
.le doigt sur les lèvres, commande le sileuce au petit St. Jean. 
— Bois, h. i; 5", 1. 11". . 

8. D'après Michel - ADge Buonaroti» 

Une représentation allégorique connue sons le4ilre«* ^^Le 
. songe de MieheUAnge'", Un jeune homme tont nu est 
assis sur une pierre creuse qui contieut'des manques; il tient 
' de ses deux mains un globe terrestre et se tourne étonné 
vers uu ange descendant des nues en* sonnant de la trom- 
\ ' pette. Le Tond est foi'mé par nn paysage; dans les nuages an- 
* . dessus» -«yfiérenls groupes représentent les sept péobés capi* 
taux; — Kerrè, h. l' 9'', 1. i' 4". 

9. Carlo Dolee, 1616 tlti86« 

La Ste Yiergë tenant debout sur ses genonx Penfant Jésns 
qui élève la main pour bénir. — Fig. jusqu'aux genonx. 
Toîle, octogone, b. 8', 1. 2'6\ 

lOt École i^e Leonardo da Mmu 

Le Christ couronné d'épines, une corde aitfonr du tion, et la 
erofai snr l'épanlë. «-^ Bnste, presque gr. nat Bois, b. i' 

il. Ancienne copie d'après Pietro dî CosifflO* 

La délivrance d'Andromède représentée en trois différents 
moments sur le même tableau. Persée descend du ciel pour 
délivrer la victime attachée à un rocher. Il combat le mon- 
sire mariu, ea présence des parents. d'Andromède qui soot 
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I atsembles sur let bords •de la mer.daai l'aittiH^ Il eoodait 
la princesse délivrée daus les bras de ses parents heuremL — 
Bois, b. r a", L 3' 9". 

École de [.eouardo da Vinci. 

Hérodiade portant la irte de St. Jean-Baptiste sur un plat; 
à côté d'elle le boorredu. Bustes t petite nature. Bois, 
h. 1' 8«/i", l. t' 4 ". 

Au-dessus de la porte d'entrée* 

13» ToDiiiiaso Gberardioi^ 1715 f 1797. 

Sacrifice en honneur de Pau. bniialton d'un bas-relief an- 
tiqae, peint en oamaieu à gonacbe. Signé: TAaai^ se 
0h0r0rdini f. 1777, ^ Trpjs figg. Un tiers do nature. 

ToUe, b. 3' 7", L 4' 3'', 

Mur tfesixiénse, «vee in pmrt^ 4e sortie. 

14. École florentine^ XVI siècle. 

Portrait du poète Françoiê Pélrarquê en proiU. ^ Buste, 
ïoile, h. 2' 6", I. 2' 2". 

15. Francesco Furini, ICOOf lClO. 

La Madeleine pénitente toute nue, assise dans un paysage 
sombre et tordant les mains; devant elle un livre appuyé 
sur une téte de mort et un fouet. — ïoiie, h. 6' 4"i 1. 4' ë". 

16. Carlo Dolce, 1616 f 1686. 

Le Christ avec la croix. — Buste. Xoile^ octogone, ii, 2' 1* 2^ 

17. Fra Bartolommeo di San Harco^ 1469 f 1517. 

La Madone avec Tonfant Jésus qui rembrasse.*-Demi ftg. 
Bois, b. 2' e'% 1. 2' 2". 

18. Gîoyaiuii AatoiiioRAzzi^ i^i^iiSodoma^ 1479tl554t 

La Ste Vierge tenant dcTanl elle sur une table Jésus et 
le petit St. Jean, qui presse contre sou sein une petite croix 

$ie Fautre lui donne; en arrière St. Joseph. — Demi flgg. 
ois, b. 2' g", I. l' tt". 

19i GiovaDBi Kattiste Lopicino^ fiorissait i?ara UU» 

Marthe fait des reproches à sa soeur Madeleine a cause de 
8â vanité; celle-ci est assise à la toilette et se faii arran- 
ger les cheveux par une servaute. — Figg. jusqu'aux ge- 
noux. Toile, h. 4' l. 3' 3-'. 



♦ 
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2e. Christoforo AUqri, 1577tl621. 

Judith triomphante avec la léte ei Vépée d'HoloptoM $ der*| 
riere elle la vieille avec le <ac. — ^ igf* jusqu'aux geilMX. 
Toile, b. 4' 2", l. S'aVi". 

.2L ÂDgiolo BroDziAO, 1502 f 1571. 

Portrail d'un homme en habit fourré, assis près d'âoe table ; 
il Ijieat soo mouchoir -de la main droite et on papier plié de 
la gauche.— Fig. jusqu'aux genoux. Bois^^ h. 3' V% U 2f 10^ 

U. AlessftBdro AUori, 1535tl607« ^ 

Jésis-Glwist dans la maison de Mactfae , assk à' une table 
couverte fruits, en conversation arec Marie qtfi est à 
genoux devant lui pendant que Marthe sert de la boissoiL 
Au mur dans le fond on Ut en langue b^bruque et latine: 

OPTIMAM PAETBM BLBOIT Ot i la ChaisC duSeigoeUT; GLOBIA 

TiBi. une porte on voit im paysage avec un puits oà 4m 
femmes sont occupées k puiser de Teau. Une pierre porte 
Ilnscrtptiou: a. a Mncv. albxandbb. BBONzunrs aulpbsvb 

€IV.FLO.DVM PINOBBÀT MBIiIT» LIBNABB 90NP0TTIT — rDCOli 

nature, fiois, h. 8' tOt/l^^ h 8^ S''. 

23« Andréa Vannacetii, dit. del Sarte, 1488 f 1530. 

Le Sauveur mort, étendu sur un linceul jaune, es* pleuré par 
sa mère; à côté deux anges dont Tun soutient la tcte du 
défo nt, l'autre porte les instruments de la passion. Signé: 
AMïï, "sÂB. Tlô. fâc. — Demi figg. Petite nature. Bois, h. a' l". 
h 3' 10". ^ 

24. Leonanio da Vioci, 1452tl519, Cesare de 

Sesto^ flormait vers 1510. 

Hérodiade, richement baMllée» ordonne au bourreau de 
mettre la tête de St. Jean-Baptiste dans un. vase prêt à la 
recévoir sur une table, fond foncé. — Deux tiers ée nature. 
Bois, b. 4' 8", I. 2' 6''. 

Au-dessus de la porte de sortie. 

25. Temnaso GberardiBi^ 1715 f 1797. 

La Victoire avec la Renommée sur un char de triomphe. 
Imitation d un bas-reliefantique. Peint en camaïeu a gouache. 
Signé: Thofn'so Qherardini F. 1777, — Un tiers de 
nature. ToUe, h, 8' 7", 1. 4' 3''. 
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2k Lodovico Çaidi da Cigoii, U59tl613. 

I«e Christ mort sur les genoox de sa mère affligée et sous 
ieou par Nicodéme. Deux anges à coté portent les inslra* 
menu de la passioo.; Au Amd, la grotte^ s^polerale ouvelrte. 
— Tottfi^ h* 6' r ', 1, 4' 

27. LoreBze Uppi, 1606 f 1664. 

. JésQs-Cbrist parlant avec la Samaritaine pris du puits; efle 
tient Qoe crucbe appuyée attflaoe et uii petit garçon s'attaebe 

à elle. Au foud uu paysage. Signé: ^bi*£^^ 1644. — Xoilei 

h. 5' 6", 

9 

2& École d'kuAm del Sarte« 

La Ste Vierge, agenouillée a terre, tient sur son sein 
l'enfant Jésns qui joue avec le petit St. Jean. Au foud 
un paysage avec des ruines, un puits et de^ liguies. — Bois, 
b. 3 1. 2' 9". 

29. Fra^Bartolommeo di San Hareè^ 1469 f 1517. 

La Prés< iiiaiion au temple. Siméon, debout devant l'autel, 
lient îjur ses bras l'eufaut Jésus, présenté par la Ste Vierge; 
à côté St. Joseph, teiiant les deux pigeons destinés pour 
i offraude, Ste Anne et Ste Elisabeth. Le Lal)ieau est signé: 

1516. ORAT£ i HO FICTOKE OLIM 8 A( ELLI HViVS MOVillO. 

— Deux tiers de ualure. Bois, b. 6 , l. S\ 

30. AncienfUè école florentine^ attribué à Afidrea 

del Sarte/ 

La Ste fanilie, La Ste Yierge, assise dans une eampagne 
sur une pierre tient Penfant Jésus sur ses genoux; à côté 
d^eile St. loseph appuyé' sur un sao. — Demi nature. Bois, 
b 3' 5" 1. 2' 8'*.' 

31. Carlo bolée, 1616 f 1686. 

La Ste Yieige en doulepr.. — ftnsle^ Bri», dant Un 
ovale, b. 7 w', I. 

â2L Écoki florentine. 

portrait du e&ehte MiOkei'jùigét BuonarM dans un âge 
^ avancd, avec la légende : h, ni viv Mien ail anoulo bovaboti. 
noniiiTnfO. *^ Petit buste. Bois, rond, en diamètre.' 
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as. Maria Balassi, 1604 f 1667. 

La Ste Vierge aveo l'enfant Jésus endormi sur 9<hi sein; I 
coté le petit St. Jean. » Petites demi ilgg. Pierre^ rpode, 9* 
endiaineire« 

34. Ad^oIo BroBzmo^ 1502 f 1571. 

Portrait du premier grand-duc de Florence, Côme de MiM' 
CÎ8. — Petit buste. Fer blanc, o?aie, b. 7Vi", U 6«/t'^ 

^ 35. Francisco Furini, 1600 f 1049. 

La Madeleine pénileale appuyant ses deux bras sur un« 
table de?aat uue coupe. — Oemi Hg. XoUe^ b.,2' 2'', L 1^ iO^/«''< 

36* Ancienne école florentine, commencement du 
XVI siècle. . ^ 

Portrait d'im ieune homme d'un air sé?ère en babil et es| 
boonei noirs. Le fond est formé par on rideau de tafetas blancl 
par Pou?erlure duquel la lumière d'une lampe iie bât Toîr. 
Busle^ petite nature. Bols^.b. 1. i'. 

37« Fraoeeseo de^ Saiviati, 15i0tl563. 

Le SanTcur avec le drapeau à la main, s'élève du tombeau 
Un ange y montre aux femmes la place vide et les soldait 
dont quelqnes-uns s'éveillent en sursaut, sont couchés autour. 
Au fond la ville de Jérusalem et le mont Calvaire. — Don» 
petites figg. Bois, h. l' il", 1. 2' 8", 

38. École de Franeeseo Vaiwi. 

La Ste Yierge arec Peofiint Jésus qui tient un oiseaa; i 
oèté St. Jean ayec sa croix. Demi figg. Demi nature. 
Bois, h. 1' 9", 1. 1' 6''. 

39* Lddovieo Cardi da €igoli, 1559 f 1613. 

Le Sauveur mort, dans le sein du Pere étemel entouré.d'ao- 
ges, et le St. Esprit. — Toile, h. 2' 2", 1. 1' 7". ^ . 

Au-dessus de U porte de e&té. : 

40. Tomma&o Gberardioi^ 1715 f 1797. ^ 

Le triomphe d'Aiiadue sur nu char tiré par' deux tigres et 
accompagné par des Bacchantes. Imhation d'uu bas-relief 
antique, peint eu camaïeu à gouache. Signé: Tom*ê0 êhi^ 
rardini, F. 1777. — Quatre figg. Un âera de nature» 
Toile, h. a' V\ L 4' 3". . . 
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Le pilier entre les fenétries. 

41t Franeeseo Moraidwi^ dit Poppi^ né en 1544. 

St. Pierre leDomimcain, poursuivi par ses assassins el toiubé 
sur ses geuoux, écrit avec son sang le mot: Credo sur le 
sol) son compagiioo s'enfuit. Paysage au food. — Bois, 
h. r 5", 1. 5' 1''. 

42. Fra Paole da l*istoja, ftortsMit ven 1510. 

La Madone sur le trône avec l'enfanl Jésus qui lient une 
petite croix. Elle est entourée de St. Dominique, St. Pierre- 
le-Marlyr, Ste Madeleine, Ste Barbe, Ste ihérèse el Ste 
Catherine. Sur le piédestal du trône on lit la date 1510 et 
l'iuscriplion : svB tvvm paAESiuivM confvgimvs s%nct\ pei 
GENiTRix; et un papier contient les mots: ïhftritattm l)ûlîflc. 

^ttmtUtatcm frmate. llaupertatein DdUiatoriam pofluttte. Csflilaleiit 
mpsris rt SUatU CltpMtr. — Petite nature. loUe, b. 6' 
1. 6' 

43. Ginliano BugiardîDO, 1481tl55& 

Les fils de Jacob vengent le rapt de leur soeur Dina en la 
reprenant à inains armées de la maison de son ravisseur Si- 
chem dans la ville de Salem et y massacrant tous ceux qu'il 
rencoiilreiit. Vingl-buit figures. Le fond laisse la vue sur une 
grande place avec beaucoup de bâtiments iiarticuliers et 

Enblies el de ligures. — Ua tiers de nature. Aude, b. 
6' 2 



La porte de côté de cette cbandire donne sur 1 oratoire de 
la chapelle, située dans la tourelle au sud-ouest de rèdilice. 
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ïiUé est de même octogone et oroée de marbre el 4e do- 
rures ; la coupole dont elle esi fermée, est peinte à fresqoe par 

CHAHLBS CARLONE 

avec un représeatation du Père éteruel avec le Ste Esprit assis 
snr les nues el entouré d'un nombre d'anges. L'inscription : €• Cmr- 
ione F. 172t. désigne l'an de rexéeutîon. 

L'autel, asâez élégant^ est orné, dans uu cadre de marbre 
rougeàtre, d'un grand tableau peint sur toile par 

FRANÇOIS SOLIMKNB 

et représentant la Résurrection de Jésus-Cbrîst. Les gardiens toui 
atupéiaît3 eo?irounent le tombeau et l'Auge annonce aux saintes 
femmes ce qui s'est passé, — A cdté de Pautel sont érigées leii 
statues en marbre des apôtres 6t Pierre avec les clefs et St. Jeao; 

avec un rouleau de papier. Un éeusson au-dessus du table^iu donne 
la date de la constructic^ de Tautei par le cbrouogramme: 

4 

paX - 
HVmDo 
rssVrrbCtIo 

ChuIsitL 
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Chambre cinquième. 

Tableaux de Técole bologuaise. 



Mbtr . prtmUar ^ «vee te pmri» â^emtrée, 

1. Goido M, dit k Gaide, 1575 f 1642. 

Jésus est baptisé par St. Jean dans le Jourdain, le St. Esprit 
descend sur lui en forme de colombe, trois anges liennenl 
les ?étements du Seigoeur. — Toile, h. 8' 3", 1. 5' y '* 

t Giovumi lianfraDM, 1581 f 1647. 

La Madone, Teafant Jésus sur les bras, apparaît sur les 
nues aux ermites Su Paul et St. Antoine* — Xoiie^ b. 7^ 

3. Carlo Cipani, 1628 f 1719. 

La Ste Vierge avec l'enfant Jésus sur le bras, qui tient une 
petite croix. - Demi fig. ïoile, h. 2' 3V»"> l 1' H"- 

i Marcantonio FraDcescbini^ 1648 f 1729. 

hà^/^éeléne pénitente couchée par temple fouel-à la main ; ' 
on ange descendant du ciel loi présente une couronne d'épi- 
nes. Paysage au fond. — Deoii oatora. Toile^ h, 3' 1^*', h 3^ 

5. Carlo CignaDi, 1628 f 1719. 

La Charité grecque ainsi dite. Gimon dans !• cachot est 
aUaité par sa fille qol tient on enfant sur le bras* — Figgv 
iusqo'aox genoux. Toile^ ovale, h. 3' l'S 1. 3^ S". 

6. Guido Reoi, dit le Guide, 1575tl642. 

Le Christ cooromié d'épines, tenant le roseau dans les mains 
, liées ensemble. ^Demi fig. Toile^ h. ftf h r 
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T. Ecole du Guide. 

La Ste Vierge levant Venfant Jésus assis sur on coussin 
ses genoux; il tient un oiseau à la main* — Petite ûg. ji 
qu'aux geiioux. Toile, h. l' i", I. V ^^ft"- 

8. Guido RenI, rf« le Guide, 1575tl642. 

Une sibylle assise on rrtioxion sur un livre ouvert qu'elle 
tient de la main gauche en appuyant le coude droit snr né 
conssin. — Demi ûg. Aoile, h. 2' 9", 1. 2' 3". 

9. Aooibale Caracci^ dit le Carache^ 1560^*1609/ 

Le Sauveur mort,^ étendu dans la grotte sépulcrale sur 
terre^ la tête posée dans le sein de la Ste vierge éFanoi 
qui,.soutenue par deux anges, est asi&e près du tombeau. 
Cuifre, h. 1' 31/2", 1. t' 11''. 

lOt École des Caraches. 

La Ste Famille. — Cuivre, b. t\ L 9", 1 

IL Guido fagnacei, leOlf lCSh j 

La Madeleine pénitente couchée à terre^ une têté de mort | 
la main» levant sels regards vers trois angeïl qui répandent 
des Heurs sur elle. — Cuivre, h. 1' 4", 1. 1' 8'^, 

Au-dessus de la porte d'entrée. 

\%. École du Guerchin. * , 

L'arrestation de Jésas-Christ par les soldats. — Cinq demi 
figg. loile, h. 3' 9 ", 1. 4; io'\ 

AiiDibale Caracei, dit h Carache^ 1560 f 1609. 

Adonis, retournant de la chasse, surprend Vénus dans an 
berceau en eiUrouviant les rameaux. Elle est assise avec 
TAmour qui m mire la petite blessure qu'il lui a faite au 
sein. — Torte nature. Toile, h. 6' 8", 1. 7' 6", 

14. Bartolommeo Schidoae, flGlG. 

Jésus-CIirist à table a Fmmaûs se fait reconnaître aux deux 
disciples par la fraction du pain. — Quatre demi figg. Forte 
nature. Toile, b. 4' 10", h 6' 3". 
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^ Guido R«iii, dit le Guide, U7âtl642. 

I Les qoalre saisons représentées par quatre femmes et Iroâ 
génies dans un groupe. — Xoiie, h. 6' 1. 7'. 

6. École du Guide. 

L'AmoDry dirigenQi clHine maia la pointe de sa flèche contre 
A poitrine, s*appnie de Paatre sor son arc. Le niédeslal 



sa poitnne, s appnie 

sur leqael il est debout porte en grandes lettres'le mot: 

AMOE et entre celles-ci les lettres CProba-. 

blement les initiales dn nom du peintre incooniO* — ToBe, 
b. 3'5^ I. «Mi''. 

Ï7. ÂgosUno Caracci^ dit le Carache^ 1558 f 1601, 

St. François d'Assise à genoux sur le mont AlTerne, reçoit 
à bras ouverts les stigmates de la croix. A côté son com» 
pagnon endormi^ an fond un paysage sombre. — ToUe, 
h. 6' 7", L 4' 

18. FruDcesco Raibolîiii, dit Francia, tl535. 

La Ste Vierge avec Tenfant Jésus assise snr nu trône dans n 
charmant paysage. Devant elle le petit St. Jean montrant 
Jësos, k droite St. François, à gancne Ste Catherine, tons 
debout. Sur le piédestal du strôneon Ut: francia avrifabse 
BORo. (niensuy — Petite nature. Bois» h« 6' 9", L 4' 9^', 

19. Giovanni Francesco Barbieri^ dit le GaerchiD, 
Id9ett<i66. 

St. Jean-Baptiste assis snr nn rocher dans le désert; Il 
tient la croix dtme main et de Fantre il montre le cieL — 
Toile, h. 6' 7", 1. 4' 4*'. 

20. Lodovico Caraccii dit le Carache, 1555 f 1619. 

st. François plongé dans, des réflexions snr une tête de mort; 
devant lui une petite croix et nn rosaire. — Demi fig. Toile, . 
h. 8", L r V\ 

21. Ciiido Reni, dit le Guide, 1575tl642. 

La Ste Vierge donnant le sein à Penfant Jésus anqnel le petit 
St. Jean présente pn oiseau. — Demi figg. Toile ronde, 3' en 
diamètre. 

Il, Guido Reni, dit le Guide, 1575 f 1642. 

. Buste de Tapoire St. Pierre repentant, les yeux élevés vers 
le eiel. — Toile, h. «' 3", U i' tO". 
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23. Guido Reoi, dit le Guide, 1575 f 1642. - 

BiHt« de Sl . JcwKBaptMl^ — Toile, b. L t' e", 

24. Guido Reui, i^tYle Guide ^ 157dtl642. 

Bosle de Ste Madeleine en dévotion devanl nn crucifix. ^ 
Toile, h. «' 3'', I, 1' 9". 

25. Qsido Reei, ifit te Guide, 1575 f 1642. 

La Ste Vierge regardant avec dévoiion l'enfant Jésm en- 
dormi sar un lit. — Demi fig. Petite udture. Cuivre, ovale, 
b. 2', L 2' S". 

Mmr irmêêièmêe, «wc te p m rH 4^ Mrflè« 

26. Fraocesco Gessi, 15881164% 

Morphée apparaît à la reine Aleypne endormie dans la figure 
de son mariXéysL qui a péri snr mer. Dans le fond la mer 
ayec nn yaisseau qui fait naufrage; — Demi nature. Toile, 
h; 3' ta'', 1. 3' tO". 

27. Guido Refii, dit te Guide, 1575 f 1642. 

La Prés enU lion an temple. La Ste Viprge est agenouillée 
devant le gratid-prtlre qui tient l'oofanl Jésus dans ses bras; 
à côté d file Sl. Joseph, St. Siméon et Ste Anne et plus en 
arrière une quantité d'autres personnes. Sui le devant un 
petit garçon joue avec deux colombes déposées snr nne table 
et une jeune fille h fçenoux en présente deux autres eu sa- 
crifice. — Pièce d'autel avec seize figg. Toile, b. 10', 
L 6' t\ 

28. Pellegrino Tibaldi, 1527 f 1591. 

Sle Cécile près d'une lahle ou il y a des instruments de mu- 
sique, chante d'un livre et est accompagnée par deux aA- 
ges. — Demi figg. Toile, b. 2' 9", I, 3' J^", 

29. Gaetano Gandolli, 1734 f 1802. 

Tel e d un adolescent aux cbe?eux tlottants* — ColossaL Xoil6| 
h. 2* d", l. V 9", 

30. Giovanni Fraocesco Barbieri) du le Guerchlo, 
1590tl666. 

L'enfant prodigue retourne dans les bras de son p^e. — 
Figg. jusqu'aux genoux. Iode, h. 3' 3", L 4' 8". 
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31. GHÎdo lUtti, le Goide, !d75tl642. 

Tête d'Ecce homo. — Cuivre, ovale, h. l' 7 ", 1. 1' 3". 

32. GiovMii Franceseo Barbieri) dit le Gnerebio, 
1590tl666. 

If'enfaot prodigue accueilli par sou pere, change de yéte^ 
menu.— Trois figgjnsqo'aax genoux^ Toile, h, 3*4'V1»4'S'', 

33« ADDibale Carjicc^ dit le Caracbe, 1560 f 1609/ 

Si. Françm en extase sontenu par un ange. An fond on 
paysage, sombre ou se trouve sou compagnon endormi. 
Pierre, h. 9", ll^Jt' 



An-dessns de la porte de soriie. 

34. Elisabetta Siraoi, 1638 f 1665*. 

Marthe reproche sa vanité à sa soeur Madeleine assise à la 
toilette. — Demi ûgg. XoUe, h. 3' h"^ 1. 4' h''. 
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Chambre sixième. 

. , ' . • 

Tableaux des écoles bologuaise^ lombarde 
et d'autres du Nord de Fltalie* 

Mur premtier, mvee ta porte éftntrée. 

1. Beroardino Strozzi, ditk Capucin, 1581 f 1644. ! 

St. Jean-Baptiste déclare sa mission aux lévites et aax doc-i 
leurs de la loi. — Ciuq. demi agg. loUe, h. 4' 1", 1. 3' lOM 

2. Lodovico Caiacci, du le Carache, 1555tl619, 

Vf'nus couchée sur un lit de repofi jouant avec l'Amour; en 
arrière un satyre , qui les observe. — Toile, b. 4', 1. 5' &\ 

3. Beroardino Strozzi, dit le Capucio, 1581 f 

Le prophète Elîe chez la veuve de Sarepta» qui lui monlio 
avec son iils les cruches à Fhuilc vides. Dèini figg. Toile»; 
. h. a' 6", 1. 4' 3"- i 

4. Maitia Preti^ dit le Calaltrois^ 16iatl699. | 

L'apôlre St. Thomas incrédule , menant ses doigts dans laî 
plaie du côté du Seigneur ressuscité. — Cinq fîgg. jusqu'aux 
geuDux. Forte^ nature. Tofle, h. 5Mo", 1. 4' e". < 

5t Guido Ca^Dacci, 1601 f 1681. | 

Cléopatre, assise dans nu f iuuuil et enlouréé de ses servan-i 
tes, se fait mordre au hns par l'aspic. Signé: gvido ca- 
Gif Azzi. Sept figg. jusqu aux giuoux. Toile, h. 4' 9 ", 1. 5' 4''. ! 

6t ADBibale Caracci, dit h Carache, 1560x1609, 

d'après Raphaël. , 

le prophète Isaïe assis avec uû rouleau de papier à la main; 
derrière lui deux anges portent une taUette avec la dédication 
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t du tabk.iu qui est un ouvrage peiul a fresque par Raphaël, 
V — Coîossa'. Toile, h. 1. 4' G". 



. Siuiooe Cautaniii, dit de Pésare, 1612tl648. 

St. Charlos Borromée baise la niaiu a la Sic Vierge qui tient 
l'eiitaut Jéâii^. — Petites ligg. jusqu'aux genoux, loile, ovale, 
h. 1' 7", 1. t' l". 

Dosso Do&siy f ters 1560« 

F' St. Jérôme dans une grotte en prière devant un livre ou- 
vert et tenant mi crucinx à la malti. Dans le fond un paysage 
, avec une églisv et des Dgures. Signé du monogramme du 

I peintre: ^^^3* - Toile, h, V V K 2' 3". 

9, A^ncienne copie d après le CorrCgC. 

j La Ste Vierge, connue sous le nom de la ZinyarMa on là 
Bohémienne. — loile, Ji. 1' 6»/»", l. r. 

|10. Bernardiao ^imû, dit le Capucin, 1581 f 1644. 

Un joueur de Intlv en habit espagnol^QO cbapemi empaDacbé 
«or la lélB. ^ Demi fig. ToOe, ti, Z' It", L 2' 5". 

^i. Autoaio Allegri, dit le Urrége, 1494 f 1534. 

Jésus-Çhrist chasse les marchands du temple. Esquisse. — 
' «ois, b. t' 5«/2", 1. V. 

\%. Aonibate Canieciy du le Caraehe, 1560 fim 

Le Christ avec la Samaritaine luprès du puits, dans un 
I paysage étendu orne de bàlimcuts et de figures. — loile, 
h. V 10", 1. 4' 7*/2". 

13t Anoibale Caiacci, dit le Carache, 15C0tl609. 

La déposition du Sauveur dans le tombe iu, — Six petites 
figg, sur le devant. Bois, b. i' 3*4 1. 1' r\ 

U. Autouio Caracci, rf^ï le Caiaclie, 1583 f 1618. 

Portrait d'mi homme barbu en habit noir et en barelle Joaant 
' do luth. — Demi fig. Toile, h. 2' 6", L 2'. 

Au-dessus de la porte d'entrée. 

, 15. Giuseppe Maria Cre&pi, dit 1 Espagnol, 1665 f 1747. 

Le ceiitaiire€hirott apprend an jeune Achille k tirer de l'arc. 
— Peûtè nalure. ïoSe, h. 6", L 4' 2". 
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Mur deuxième, «l#-à-«lf deê femétrcB^ 

16. Daoiello Crespi , f 1630. 

St. Joseph exhorté a la fuite par l'ange en songe. Dans un 
apparitmeiu à côté la Sle Vierge, uae lumière à la maiû, 
regarde l'eafaiU Jésus dormani. l'orle aature. Toile, 4"^ 

1?. Marc Antonio FrancescWni, 1648 f 1729, et Luigi 
auaini, 1643tm7. 

La Cbarité romaine ainsi dite. Une mère, entournée de trois 
' petits enfants, est assise a terre en tenant une grenade à 
la main. Le fond champêtre est da piuctau ùl Luiyi Quaini. 
— Forte nature. Toile, h. 5', 1. 7'. ' - 

18. GiovABBi fm&tA Crespi, dit^ Céraoe, 1557 f 1633. 

Jésus-Christ, entouré de splendeur céleste, apparaît aux apô- 
tres St. Pierre et St. Paul, et douue les clefs au premier. - 
,Toile, b. 8' 7", J- 6' 8". 

19. Antonio Allegrl, dit le Corrége, 1494 f 1534. 

Jupiter, caché dans un nuage, embrasse la nymphe lo as- 
sise sur un bauc do gazon. En avant à droite la tête d'un 
cheYreuil, qui s'abbreuve près d'un vase avec au aloès. - 
PeUle ualure. Toile, .b. 6' ly»", L 2' 3 */»". 

20. Francesco Mazzola, dit le Parmesan, 1503 f 1540. 

Copidon te taiUant un arc; derrière lui deux betits amours, 
vos seulement jusqu'à la poitrioe^ dout Puu force l'autre à 
toucher celuMî. ^ Bok, b. 4' y*, h 2' 

Antonio Allegri, dit le Corrége. 1494 f 1534. 

Jupiter^ changé eo aigle, enlève daus POifiupe Gaoyinède, 
dont le chien laissé à terre aboie après lui. — Petite 'nature. 
Tofle, h. 5' 2^ 1. 2' S''. 

Z% Francesco Mazzola 9 iltt le PariiiesaD^ 15O3tiâ40. 

Portrait du général llnreniin Maintes ta Baglioni^ Seigneur 
de Péruge, en habit de soie puce, bordé de peau de tigre 
et en I)areUe noire, debout dan^ une chambre, tenant- les 
mains devant lui Pune sur l'autre. Au fond une porte près de 
laquelle deux hallebardes sont appuyées. — Fig. ju^qu aui 
- geuoux. liois, b. 3' 11", L 3', 
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23. Gimm Uvodoiie, 1577tlG(iO. 

St. Sébastien atlaché a uo arbre et percé d'une flèche. — 
Fig. josqa'aox genoux, loiie, fa« 4* 3'^ 1. 3' V\ 

U. D'après k Corrége. 

La liadooe avec l'eufant iésos^ qui quitte la mamelle pour 
se tourner vers lé petit St. Jean qoi Ini am)orte des fruits. 
— "ï'igg- jusqu'aux geaoux. Demi uature« Vois. b. l' il", 
! 1. i'SVi". 

25* Antonio Allegri, dit le Corrége, 1494 f 1534. 

i ' Buslc de Jésus-Christ, couronné d'épines, porUui la cruix.— 

2& École du Corrége. 

* La Sic Vierge ayaiii sur le bras reniant Jésus qui cueille 
une ros^. — Dcuu iig. jk^resque gr. uaL Bois. b. Z V\ 

27. Bartoloiné Ësteban Murillo, 1613 f 1682. 

Le petit Si» Jean-Baptiste debout dans on paysage la croix 
à la main et caressant de l'antre son agneau. — ïoile, 
b. 4' n'% L 3' 6". 

2$. Sebastiano Bombelli^ ne en 1635. 

Portrait do duc Francs de UédieU, âgé de douze ana, en 
habit de çbaïae vert avec une large coilerene, la tête nue; 
il est debout et caresse un chien de chasse. Fond un rideau. 
^ Toile, h. 5', I. 3' 4\ 

29t Fraucesco Mazzola, du le Farmesaa^ 1503 f 1540. 

Ste Catherine avec deux anges sous un palmier dont ils 
cueillent des rameaux. — Toile, h. lO'/a", 1. 9". 

^« SofonisbaAnguiseiola^ tèé vers U^f vers UZH. 

Le portrait d'elle-même en jeune fille. Elle tient un litre, 
dans lequel ou lit: Sophonisba Anguissola virgo 
se ipsam fecit. 1^4* — Petite demi ûg. Bois, h. TVi'". 

31. Fraocesco Mazzola, dit le Parmesan, 1503 f 1540. 

Le_ portrut do pcititre en jenne homme de Tiugt ans, peint 
Mir segnuat d'aoe boule «a moyen d'an miroir convexe. 
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de sorie qoe toutes les disproportions, prodaites par on td 
mil oir, sont (îdèlemcat imitées. — Petit buste. Bois, roûd, 

♦ S" en diauuttre. ' , 

HÊur trmsième, avec la porte ée nrUe* 

32. Giovanni Bili\(Ml, 1570 f 1044. * | 

Le Cbrist parlant avec la SamantaiiH' auprès du puits, dej 
derrière lequel regarde uu petit garçon* — loile, b. 7' 

1. ô' 8". : î 

33. Do&so Dossi, f vers 1560. ! 

Portrait d'^lfiAoii«<; //, dao deFerrare et deModène, debou : 
en pleine armure près d'oue table sur laquelle il tient soo; 
casque. Au fond an rideau. — Toile, b. é' L 3". 

34. GiuIloCesàreProcacciDi, néreréiHSfversUl^ 

Le Sauveur descendu de la croix et reposant dans le sein de 
sa mère doulour<"nsp, esl pleuré par St. Jean, Sle Made- 
leine, ei d'autres SdiiUs. — Huit iigg. Forte nature. Toile, 
b, 8', 1- 6' 4". I 

35. Benedetto Gennari, 1633tlîl5. ; 

St.Jérâme priant devant uu crucifiiu— Buste. Toile, b. %"\ 

36* GiovaBDi Giacomo Sementi^ né ters 1580* 

Le mariage niysli(]tie dcSteCallicriue avec Jésus uup^ éseacc 
de neuf anges. — Ipile, h. 2' 8", 1. V 

3T. Lelio Orsi, 1511tl587. 

-La Douceur, représentée en jeune fiîie qui presse oii« agneau 
contre son seiu^ — Demi fig. Toile, h, 2' 6", 1. 1' 

38. Fraueesco fioreaDi^ florissait vers 156â. 

La Sle Vierge, assise sur le trône, tenant l'enfant Jésus 
dehûui sur ses genoux, et entourt c [)ar cinq anges, âoni i ua 
prosente a Jésus sur sa tête un pl.»l chargé de fruits, un 
autre joue du violon. Le degré du trône poile l'inscrip- 
tion : FRANCISCVS FLOEEANVS PACIBBAT. MDLXV. — Petite 113- 

ture. De Ixjis transporté sm: toile, arroadi. en haui, 
il. 4' il ', l %' h'Ji \ 
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Ecole bolui/naise. 

La Madotic tenant Tenfant Jésus assis sar ses genoux el 
lat donnant le sein. Fond des bâtiments. Fig. josqa'aox 
genoax. — loHe, h. 3' 1", I. 2' 4". 

40. École de BeDveuuto limj dit le Garolle. 

St. Roch inontf ant de la main droite' la plaie de sa jambe. 
An- fond -du paysage. ^ Un tiers de nature* De bois traos* 
porté sur toile, b. 2* 4", 1. 1' r\ 

41 Fraoeeseo Mazzola, ditk Paroiesao, 1563 f 1540» 

Poi Uail (l uii lH»n)me f)âlo et maigre, à ce (Hi ii ieiahle d'un 
sculpteur, en simple h.ihit noir. Dans le fond on voit sur une 
\.\])h' une peliti talue < \jueslre d'une amazone muûiee. — 
Dvmi fig. lîoiv ij. i. 2' l". 

42, 43, 44, 45. Andréa Manlfgna, 1430tl506. 

Le lrionij)h(' Jules Tésar après la runquet<' des Gaul^'s. 
: Quatre p u ht s. peintes en camaïeu. — Papier collé sur loiie, 
I chaque paiùe b. 1' 2", 1. i' 2". 

Andréa Mantegna, 1430 f 1506. 

I St. Sébastien , attaché au pilastre d'un antique arc de 
, triomphe ruiné, est percé d'une quantité de flèches. Au fond 
du paysage avec des figures* — bois, h. V\ i. 

47, 48^ 49, 50; Andréa MaDtegDa» UaOflôUti. 

Le trtoniphe des Jules César. Continuation. Quatre parties, 
peintes en camafeu. — Papier collé sur toile, chaque partie 
h. r 2'% I. i' 2". 

Au-dessus de la p^rte de sortie. 

51. GiosepiH; Maria Cresph Espagnol, 1665 f 1747. 

La sibylle de Cumes entre dans le bateau de Charon avec 
Enee. — Petite aaiure. loiie, h. 4' 6", l 4' a". 



Le plafond de cotte chambre montre un grand tableâu peint 
par PIETRO UBERL II représente allégoriquement la de- 
vise de Tempereur Leopold ,,ConsUi0 êt in4usiria^^^ 
Hercule est élevé au ciel par la Prudence et la Force, et . 
conrottoé par la Gloire et Plmliiortalité ; eu bas les Vices 
' vaiacus sous ses nedi^'** DMze fifpg. Forte nalwe. Toile, 
b. if, L 7' ^\ 
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Chambre septième. 

Table^attx de differéuteâ écoles itaiiemi-es! 
principaleiueut de la napolitaine et de la 

vénitienDe. 



JÊur j^emèier, avec ta p^rte 4*entré€* 

1. Michel Aogiolo Amerighi, dit le Caravage^ 1569 
tt609, 

La flagellation de Jéfias-Chmt. — Qualre demi Ugg. Xoile, 
h. 4' 1", 1. ^' 3". - , 

2. Francesco Solimena, 1657 1 1747. 

La déposition de la croix. Trois hommes descendent le Sau- 
veur mort de la croix pendant que St. Jean regarde les plnies 
à ses pieds. À droite Nicodèrae tenant les clefs et ]r papier, 
' à gauche la Sle Vierge evnnouîe et secourue par les saintes 
Femmes. En haut une gloire d'auges, Pièœ d'auleL — Douze 
figg. Toile,h. 12' 6", .L 7'. 

3. Giovanni Francesco Barbieri^ dit le Guerchio^ 
1590tl66& 

Pièce de conversation. Un vieillard est assis derrière une 
table et un soldat lui compte de l'argeiu qu uu petit gart^oii 
regarde; à sa droite une femme montre un collier de perles 
CL à gauche deux homQies font alteiUiou. — Demi figg. Xoilc^ 
h. 4' r', 1. 5' 2 

4. Marcello Venosti, f vers 1580. 

JLa naissance du Christ. Ste Marie et St. Joseph à genoux 
devant Pei^^aut Jésus nouveau-né. — loiie. 4' 3^ 
1. 4' 6". 
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\ 5. Francesco TreifisaDi^ 1656 f 1746. 

Le Christ morl «oulami et pleoré par cinq aoges, Deari 

fîgg. Toile, h. 4' 5", I. 8' 10". 

6. Giulio Carpioni, 1611 f 1674. 

Représentatioa allégorique. — Petiiet figg. Toile^ b. 8' t". 
L 3' 10". 

7. ADgiolo BreDziDO, 1502 1 1571. 

Portrait (la premier grand-duc de Floreace, Côme de Jf^-» 
dicU. — Tête. Toile, h, l' 4", 1. t' 1". 

8. AUess»iidro Turclii, dit l Orbetto, lâ82t 1648. 

Le Christ descendu dans les limbes eu délirre les pairiar* 
ches. — Pierre, h. 1' 6", 1. 11". 

9. École du Corréget 

Buste d'un adolescent aux cheveux bouclés, tenant lue flèche 
de U main ganehe. — Bois, b. i' L 1' 3''. 

10. École vénitienne. 

Le Chris i rnort soutenu par des anges snr le couvercle dil 
tombeau. Esquisse. — Cuivre, b. l' 4", 1. 11". 

IL Giors;ioae di Caslelfrauco f du le Giorgioa^ 1477 

t un. 

Buste d'un honmie accordant un instrument..— De bois trans- 
porté sur toile, b. 6"« U V V. 

12. Giulio Carpioii, 1611tl674. 

Représentation allégorique, — Petites figg. Toile, b. 3' 2", 
1. 3' 10". 

Aa-dessns de la porte d'enirée. 

13. Andréa Schiavone, Iâ22ti582. 

La Ste Famille dans nu paysage. Ste Catherine caresse 
Tenfant Jésus sur le sein de la Ste Vierge; i gauche St. Jean 
jouant af«c sos agneau. Demi natiire. Toile, b. 2' 10^^ 
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Mur deuxième^ vis-à'Viê ék^t femétre9* 

U. Giaseppe Mem^ du l EspagHolet^ 1588 tl6â6. 

Jésus débutant parmi les docteurs et les prêtres. — Huii 
- demi figg. Toile, ii, 4' 1% 1. G". 

15. Beruardino Barbatiilo, dit Poccliictti, 1542 1 1612, 

Portrait d'une jeune persôime en habit couleur de rose, 
un turban jaune sur la tête. — Buste. . Bois, h. 1' 6'' 
1. 1' 5". , 

16. Giuseppe Ribera, dit rEspa^oolet, 15S8 tl65& 

Le Christ portant la croix el Simon le Cyrénéen qui veut s'en 
charger A sa pUce. — Sept demi figg. Toile, b. 4' 6'% 
' 1. 6' 3".. 

17. Giovanni Batlista Tiepolo,. 1692 f 1769. 

Ste Catherine de Siène en exta&e. — Blute. Xoile. orale 
. h. 2\ 1. 1' 6". 

18. tiiacouio mamii da Ëmpoli, 1554 f 1640. 

Susaune se préparant au bain est servie par deux servan- 
tes ; (lans le jaidiii au fond les doux vieillards sont cachés 
derrière un buisson. Signé: iacopo kmpoli 1600. — Toile, 
b. 7', L 5' 4". ■ 

f 4 

19. Salvstore Rosa, 1615 f 1673. 

. Portrait d'un guerrier en casque et en collier de fer, en pose 
tranquille appuyé sur son épée. - Fig. jusqu'aux genoux. 
Toile, h. 3^^^ ', I. 2' r\ ^ 

20. Franrpsco Curado, 1570tl661. 

Abraham a genoux devant sa maison accenille les trois an- 
ges; par la porte Sara regarde la scène. — Toile, h. 7' 4", 
l. 5' 6". - " . ' . ' 

21. Giuseppe Hibera, <ï« l'EspagnoIet, 1588 f 1656. 

. 1/apolre St. Pierre repentant, les mains joinles et les ven\ 
élevé* vers Je ciel; sur la table près de lui dies livres 
. . et les clefs, — Jbig. jusqu'aux genoux. Xoiie, h. 3' 7", 
L 2' 9". - i 
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2Z, Fra Sebastiaoo dd Virniha, 1185 fldi?. 

Boste. <hia j««ne hooHBe bnba d'an leiat robait* , re- 
gardant aa-dessu de ion épaule. Boia, b. t' 9", 
I. I' 

23. Giorgione di Castelfriieo, ^it le Giorgion, 1477 
flSll. 

Bosle d'aiir joiuie bonuDe d'un teint très^foncé afec im cba<* 
peau large m la tète. — Bois, h. 1' 7'', h 1' 3''. 

24. École florentine, manière rf'Angiolo BionzinOg 

Busle d'uue femme, nvnnt la léte couverte d'au drap jauoe» 
^ Bois, h, i' 7", L V 3". 

25. GiuHo Carpioni, lëlltl674. 

Fèle de Bacchus. Silène buvant entouré de nymphes et de 
génies. — Toile, h, l' 1. i' H"- 

2& Uiacouio iiobu&ti^ dit le ïiutoret^ 1512tlà94. 

. Portrait d'un homme' a la barbe noire^ babrUé en noir. — 
Buste. ToUe, h- 1' V' \. 1' \'\ 

f 

a a 

21. Cesaro daSesto, ^Ut de Milan, florissaifvers 15I0. 

Portrait d'un jeune bouime babillé d'une ?este rayée et d'un 
surtout noir, la léte convcrie d'un chapeau large, orné d'une 
grande bouele. — Buste. Bois^ h. 1' la 1' 5". 

2%. Giaeomo Carrncci, dit le Ponterme^ 1493 f 1558. 

Tèie d'un jeune homme aux chef eux frisés eu profil. — Bois, 
b. V 6»/a", 1. 1' ô"- 

Âu*dessus de la porto de communication. 

29. Leaiidro da route, dit le Bassan, 1558tl623. 

Pièce de conversation. Un homme en habit noir présente une 
lettre à un autre, à ce qu'il paraît un marchand, qui, écri- 
vant dans un livre, lève les re^^ards sur lui; à côté de ce 
- dernier une femme tient un petit chien sur la table où il y a 
différentes jsseèi^s «l'argeai» r-* .û«iiû ûgg* Xoiie, b. 

9 O »• . 
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30. Bernardino Strozzi, ditk Capnein^ 1581tlG44 

Portrait du QSîcme doge deYenbe, /Vm^Ia Erizzo, deboii! 
dans jsa robe de cérémonie Icnaut le mouchoir dans la maie 
gauche. — Fig« jusqu'aux *geoooz« Toile^ b« 4' \. 3' 3'^. 

31* Giacomo Robusti^ dit le Tiotoret, 1512 f 1594. 

Portrait d'un jeune homme à la barbe rousse, en pelisse noires 
assis près d'une colouDe dans uu fnuteuii en attitude d'un 
homme qui*parle«—Fig* jusqu'aux. genousL Xoile^ h, 3^ 2" y 

S 

32. Giacomo Hobosii, dit le Tiotoret, 1512 f 1594. 

Portrait d'un procurateur de St.Maro9 en habit d'office. Daui 
le fond ta vue sur un canal avec une gondole. -^Fig* jusqu'aux 
genoux. Toile, h. d' 6", 1. a' V. 

33. Giors^ione di Castelfranco , dit le Giorgion, 1477 
fUll. - ' 

La résurrection de Jésus-Christ. — Six petites figg. Bois^ 
h. 1' 10", 1. 1' 6". 

■ 

Mur tr0iMièmep avec la porte de «orlte. 

34. Franccsco VannI, 1565 f 1609. 

La Ste Vierge avec l'enfant Jésus, sur le trône; devant cil»' 
St. George et l'évéque St. Géminien avec un ange qui porte 
le modèle de l'église qu'il a bâtie à MiiaD» — Petite nature, 
îoile, b. 6', 1. 3' 8'^ 

35t Lnea Giordano, 1632 f 1705. 

L'archange Michel combaltanl les anges rebelles. Le tableau 
est signé: JoaDAJiV9.F. 1666. — Forte nature, Xoiie, b. 13' 2'', 
LS'IO^ 

36. Franeeseo Tsani, 1565 f 1609. 

Jésus-Christ attaché par un soldat à la colonne pour la fla- 
gellation et la Ste Vierge tombant évanouie dans les bras 
des saintes Femmes. Six ûgg. Ioile, b* 6', L 3' 6\ 

I 
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37. Ecole bolognaise. 

Cain frappant son frère Abd $ an fond Taiitel avec le aacrU 
fice — Toile, b. € 9", K 3' r\ 

38. École du Guide, 

La Madone assise près de Penfanl Jésus endormi, lève la 
couverture pour le regarder* — Fig. jusqu'aux geooiix* Toile, 
h, 4' 2, L r 2". 

39. Fraoceseo SoUmeDH^ 1657 f 1747 

Borée enlève Orytliie, fille du roi d'Athènes Erccluhée, en 
présence de ses soeurs. — Dix -neuf petites ûgg. Toile. 
* h. 3' 6", L 3'. ■ 

40. Aodrea Scbiavone, 1522 f 1582. 

ApoUon ponrsuivaul Dapbné. --.Bois, h. il'', 1. 1'. 

41. Andréa Schiavone, 1522 f 1582. 

Figure aUégoriqup jouu de la basse. ^ Bois, 
1. dv^". 

42. Giacomo da l^ODte, le fiassan^ 1510 f 1592« 

Pajsage avec des l'iguies cl du bétail et un paysan semant; 
au devant un repas prépare sur la terre et une paysanne ^ui 
donne à boire à un garyon. — Pierre, h, 1', 1. l' 3". 

43. Andréa Schiavone, 1522 f 1582. 

Vénus tenant on vase et Ciqiidoo. — Bois, b. d^a'^ 

44. Andréa Seliavone, 1522 f 1582. 

Représentation allégorique d'un homme avec l'Amour* — 
Bois, b. tt", I. 1'. , 

45. Giulio Carpioaf, 1611 f 1674. 

La nymphe Liriope, épouse du roi Céphise, présente son ûls 
Narcisse à Tirésias pour apprendre son sort futur. Le pro- 
phète aveugle est assis par terre et tâte Penfant au corps. 
Le fond est formé par un temple à colenneft..— Dix petites 
figg. T^ b^ 3' Z L Z' . _ 
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Aa-dessua de l«f porle. de storlie. 

46. Giacomo da Ponte, le Bassan, 1510 f 1592 

L'adoratioQ des Mages. — Neuf figg. Un tiers de uature. 
loile, b. 2' 10", 1. 3' 1". 

Iseê piUerê entre Mes fenélree* 

47. GîMoino Robusti, dit le Tiotoret, 1512tl594. 

Toi li ait (l'un homme en habit noir, assis dans un fauteuil 
pris d'uae labl^. SiLné. MDUII. ^ ANN.XXXV. — l'ig. 
jusqu'aux genoux. ïoile, h. 3' 6", 1. 3' 1". 

48. Giacomo Robusti, dit le Tintoret, 1512 y 1594. 

Portrait d'un homme en habit uoir fourré de pelisse grise, 
oui est rhahit des médecins en cliof 4e Veoise^ assis près 
d'une table sur laquelle est un livre. — Fig* jusqu'aux ge- 
noux. Toile, h. 3' ë*', 1. 3r t". 

49. Pietro delta Veeehia, 1605 tl<i78. 

Portrait d'une dame richement habiiiee, avec son fils qu'elle 
embrasse» — i'igg» jusqu'aux .genoux. Xoiiei h. 3' 3", 
1. 2' 7". 

50. Giacomo da Pofile^ du le fiassan^ 1510 1 1592* 

Portrait du peintre lui-même en homme âgé, porlani un ha- 
bit fourré et un bonnet noir ; il tient les pinceaux et la pa- 
lette d^ns la main gauche, et uu livre est sur la table de- 
• vant lui. - Demi tfg. Toile, b. 2' 6", 1. r 2". 

M. Michel ADgiolo Aiaerighi, dit le Cftravage, lâ^ 

tl609. 

Jésus-Christ à l*âge de douze ans parmi les docteurs dek > 
loi. — Sept demi figg, Jûûq, b. 4' 6", 1. 6' 5". , , 

52i. Luca Signorelll da Cortonn, 1440tl521. 

Le Christ nouveau-né, adore par la Ste V'ierge, par SL Joseph ^ 
et un beri?er, dans la crèche dans une cabane oiivci le entou- 
rée par des restes de piliers antiques; en .haut deux auge^ 
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Peint à la déirempe. — Demi nature. Transporté de bois sur 
toile, b, 5' 1", 1, 5' 

5a Giaeoitto Stella, Ià96tl657« 

Le jugemeiU de Salomon* Dans le fond une rîobe et ma g. 
nlflque arclrilectare. — Petites figt^, Toile, h« 3' 6'% L S\ 

54. Giacoino Robusti, dit le Tiuioret, I512tl594. 

' Buste d^ua homme avec de petites nioustaebes et une tlamme 
au menioii. — Toile, h. t' b", 1, i' 3". 

55. Giacoino Robusti, du le Tintoret, 15t2tl594. 

Buste (l'un hoiiiine porljuit des luuu^ïlaciH's , eu habit noir 
avec un élroit collet de, la chemise., — loiie, b. 1' 6", 
l. 1' 3". " ^ 

50. Giacomo KobusU, du le Tiotoret^ 1512 f 1594. 

Buste d'un bomme à la barbe forte et noire, — Toile, h. l'6", 
1. 1' 2". 

5T. Ecole pyrmUne. 

Busie d'un homnie à l'air chagrin avec une fraise blanche, - 
Bois, h. \' 6", i. l' 3". 

58. FraBce&co Mazzola, du le Parmesan, 1503 1 1540. 

Buste d^DU jeune homme blond, en babil noir étudiant dans 
un livre , la tête ^ippuyée^ sur la main. — Bois , b. 2' V\ 
1. 1' 6". . 

59. Antooello di Messina , floHsmU entre 1445 & 1478. 

Le Christ mort souîenn sur le couvercle du tombeau et pleuré 
par trois auges. Sigué : antoni vs messambsw.— Bois, h, 4' 3", 
1.3' 4". ' , 

60. D'après MicheL-ADge Baonaroti. 

^ Un tableau peint des deux côtés dont chacun représente Jé- 
sus-€brist sur la croix.— Cuivre^ h. Z"^ L 10". 

61. Alessandro Turchi, diimM% 1582 f 1648. 

La Descente de la croix. ^ Ardoise, b. 8Vt'^, L 
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Ecoles italiennes. 



62. Âlessaiàdro Turchi,^t7 l Orbetto, 1582tl6^S. 

UttlaUeaa peint des 4eax côtés; de l^n r^réseatantrAdo- 
ration des bergers et dé Paulre la Descente de la' croit. 
Ardoise, h. V 3", I. V V\ 



- Aû plafond de cette chambre se trouve un tableau rond, 
peiot par PAOLO CAGLIARI, dit PAUL VERONESE, re- 
présentaot Marcns Curtiiis qui se précipite dans le gouffire 
en présence dn people romain. * Toile, 8' en diamètre. 
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Cbambre de iieiabraiidt» 



JUur premier, avec la pf^rte d'entréem 



1. Jean vaii Iloeck, IGOOflCôO. 



Portrait de l'archiduc d'Autriche Léopofd Guillaume , gou- 
veriienr iicnéral des Pays-Bas. on pleine armure, une echarpe 
sur l'ep.uili' el le bâlou de commandemeiU dans les uiaios; 
pi es de lui une table a?ec sou ca&que. — Fig. jusqu'aux 
geuoux. Toile, b. a' 11", L 2' S". 



sa mère autour d'ei^K trois eiifaots^ dont deux jouent a?ec 
un oiseaii et le troisième embraie sa mère en pleurante Dans je 
fond un ^aste paysage oii l'on voit les deux autels et Gain 

qai s'enfuit. Le tableau est signé:. DE CffAMPMGNE 

FACILITAT, 1656, — Toile, h. 9* 10", i. 12' 5''. 

3i In cou n u t 

Portrait d'un prêtre assis dans un fauteuil* Fig josquaux 
genoux. Toiie, b. 3' 3", 1. ^ 7". 

L Corneille vw Visehery fiormaU vers 1574» 

Portrait d'an hômme barbu, une barette sur la tête, tenant 
un rouleau de papier. Le tableau porte MnscripliousAKTATis 
«VAB 62. ao 1574. ARs PKOBAT viRm et k mo&ogramme du 
peintre : A/ . — Demi fig. Bois, h. f î", 1. 2% 



babille en noir, avec une bareite noire et le collier de la 



toison d'or. — Demi lig. Xoile^ hw S\ L 2^ 2". 
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6. François Woutefs, 1614tl859* 

Bu Joaehiin Ibaiit dans un Um, daai lequel on voit les i»a- 
rolea: ioaÔbim.faabparatiô.domiki. interprétât vr st.epi- 
MA. BP». OR. m. tAVDiBirs. AV. — Baste.ToUe;h.2'a''^l2'. 

1. François Woaters, 16Utl6o9« 

St. Josepb» la fleur de \U l ia main. Bnsle. Toile^ 

b. 2' 3", l." 2*. 

8. Jean-George de HamUjtoBi 1666 f 1740. 

Pièce de chevaox. Quatre chevaux, Parmi lesc^ueU un fauve 
se diïlingue, et deux poulains paitsent dans BÎie iBampagne; 
au fond un château sur une colline. Signé: Jann. ^eor* 
de Hamilton fe, — Toile, h. 2t 9^ I. -T 1**. 

9. Samuel van Hoogstraeten, 1627 f 1678. 

Un vieux juif, un bonnel fourré sur la tète, regardant par 
la fenêtre. Sig né du IIlpnog^àl^me et de la date:'t653 

- ïête. loile, h. 3' 6', 1. 2' 

10, Rémi Langjan, tl670. 

Mercure et l'Amour sur les nues, oI)serveiil Hersé qui va an 
temple de Minerve accompaguée de ses soeurs. — Treize 
ligg. Un tiers de nature. Toile, h. 3' 8"i 1. 6' 8". 

i\. Govaert Flinck, 1616tl6C0. 

Portrait d'un homme Agé, a la harbe lonc^uo, regardant p^r 
dessus une balustrade rouverte tl ini drap vert, la tête appuyée 
sur la main. Siguo: G. flinck f. 1651. — Demi fig. 
Toile, b. 8' 1", l. 2' 8". . 

n. Jean-George de HamiltoD, 1666 1 1740. 

Pièce (le chevaux. Cinq, chevaux, parmi lesquels un blaoc 
et un fauve, au patnragf. Toile, b. a' 1. 2' V\ 

Au-desBnt de i« ppr4e d'eakrée.. 

13. l'hiiippe - Ferdinand de Hamilton, né vers 1664 

fvers 1750. 

Un léopard défeuflanl une pouTe, sa proie, contre un rau- 
' tour. Sigué: Philip. F, d'H amilton. S. C, if, C. P. 
1722. — Toile, b. 2' 0", 1. 3' 9^ . * ■ " 



Digitized by Google 



Mur ë^ÊUcième, viM-à^vis des fenêtres. 

14. Jacques van Es, florissait vers 1620, et Jacques 
JordAens, fô94 tl678. 

Un marché de poissons mariiu. Le mtirchand dans sa bou- 
tique et sa femme reçoivent le payement d uii poisson d'ua 
jeune homme robuste ; à côté qualre autres hommes, puisuQ 
lit !?re et un pêcheur qui porte sur la lêle un panier plein de 
poibsous. Dans l'ayant-scène une ^grande quantité de poissons 
et d aiiioiaux marins de toute espèce sont épars sur une table 
et sur la terre , et en partie souspendus au pbfond. Les 
figures sont peintes par Jacques Jordaem. - ioUe. h. 
r 11", 1. 11' 9". 

15. Jacques van Es^ florissait vers 1620, et Jacques 
Jwdaens, U»4tl678. 

Un marclie de ixjissons. Le niarchand tenant un homard des 
deux mains est debout derrière une longue table sur et sous 
laquelle une quantilé de poissons et d'autres anim<nix marins 
sont accumulés. À gauche un garçon \erse de petits pois- 
sons d'un chaudron dans un vaisseau de bois. Au fond la 
mer avec des barques de pécheurs. Les figures sont peintes 
par Jacques Jordae^ts, — Toile, h. 7' 6", L 11' 9", 

16. David van Koniog, 1636 f 1686. 

Pièce de ehasse. Des canards tués aiiacbés a on arbre. — 
Xofte, h. V 9", 1. 2'. 

ih FIulippe-Feidiuaad de HamiltoOi né vers 1664 
t vêris 1Î50. 

Pièce de chasse. De la petite volaille déposée à terre. Signe* 
Philip. F, de Hamiit0H S, C. M. CF. 1749. — Toile/ 
h. l' 7 V l- ^' U". 

18. PhilipperFerdioand de Haoïiltoai né ^ers 1664 

f vers 1750. 

Pièce de chasse. De la volaille tuée. Signé: Philip. F. 
de Ham ilton 8. C. M. C. P. — Toile, h. 7", 
L V II", 
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(]0 . £ cille JUimaBite* 

19, Jean Fyt, né en 1625. 

Pièce de chasse. Des perdrix tuées attachées ao trooc d'iii 
arbre et gardées par chien. Signé: iomnn^ê F^t. t 
i64t. — Toile, h, t' 6'', U 2' 1". 

20. Jean F>t, wé? en 1625. - 

Grande pièce de fruits et d'aiiiniaux. Au iniliru uq paon est 
perché sur la base de quelques colonnes entre lesquelles im 
grand globe est placé; un lévrier blanc saute vrrs l'oiseau. 
Sur nue table couverte d'un tapis bleu au devant il y a un 
lièvre tue, trois perdrix et une bécasse, et sur le plancher 
unr qn Hililé de fruits divers dans un i)!at d'or , oiie aiguitro 
d'argent^ de petits oiseaux et deux bouteilles de vin dans un 
rafraîchissoir. À droite un garçon, tirant un rideau, prend 
une guitarre d'une chaise près de laqnt Ile .snni épars sur la 
terre d autres ÎDStruments et un livre dr musique. Le foud 
an grand jardiu. Le tableau e&i sigaé; Joauuca V'^X F. 
, — îoile, h. 5' 5'^, 1, 8'. 

%\. Melcbior Uoodekoeter, 16^6 f 1695. 

Pièce de volaille. Une quantité de volaille sauvage et do- 
mestique est assemblée et groupée dans un bois ^ un paos 
et un grand coq se distinguent au milieu. — Toile, h. 5' 1'', 
L 6' 10". . 

22. Jean-George de Hamilton, 1666 f 1740. 

. Grande pièce de chevaum. Vue du haras impérial à Lipiua 
dans le Carst au duché de Garnie arec on grand nombre de 
chevaux (721 peints d'après nature.. Le tableau porte Tin- 
scriptiou: ^a^fcrlic^ Aatfl ^efiittt ya i^t^t^jia, et Jean 
George d^Bamilton Peint r e du Cabinet de S, 
M,J. et Catholique A^. 1727. — Toile, h. S'a^'^Lg^ir 

ieui né en m5. 

Pièce de chasse. Une perdrix tuée et de la j)eLite volaille 
éparse à terre près de diiléreut^ iustriuueuts de chasse. 
Toae, h. 1' 6", L t\ 

U. Jean-George de Hamilton, 1666 1 1740. ' 

Ua cerf et deux chevreuils dans uu paysage. — loiic, 
h. r 2Vi", 1. 1' r\ 



« 
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Ciiamlire première. QQ 

Au-dessus de la poiu de commuuicalioo. 

p. Philippe-Ferdinand de Hamilton, né vers 1664 

1 -h vers l?50t 

! Pièce d^animanx. Quatre poalea d'Inde épiées par un renard. 

Signé: Philip. F. d' Hamilton 8. C. M. C. P. 1722. 
; —.Toile, h, y 9", 1. 3' 

Jfiir troiêièmef atte l« p^rie de êwriie. 

26. Christophe Pauditz, né en 1618. 

St. Jérôme assis dans une cavrme; iî m Ufilude d écrire 
dtuis un grand livre quil lient sur le genou et pose en 
réiléchissant la tete sur le bras gauciie. — Xoilei h* 4' 4", 
1. 3' 10". 

Ti^ Jacques Jordaen&j^ 1594 f 1678. 

y^Le roi boit,^* ou la fête de F£i)ii)haaie eélébrée par une 
société hollandaise assise à un repas spleudide. Uuécusionaa 
nrar du fond porte la sentence : jcil bimilivs ufSAHo qvam 
BBBiTS. — Diwept figg. Toile, h. 7' V\ 1. 9' ^\ 

28. Paol Rembrandt, 1606 f 1674. 

L'apùtre St. Paul, la pîiime \ îa main, asssîs (lovant un 
grand livre ouvert; pK ^ de lui son épéc. Signé; Heu^ 
brandi. 1636, — Demi fig. loiie, h. 3' 6", L 3' 5". 

29. Inconnu* 

Portrait du célèbre théologien hollandais Jacquu ttermaun, 
iÀX Anàiniuéy fondateur de la secte des Remontrants ou Ar- 
miniens^ en nahît noir, assis près d'une table, sur laquelle 
, son placés plusieurs livres. Il tient de la main droite un 
rouleau, sur lequel ou lit les mois : boha coNBCiBiim f aba^ 
DiBva^ et pose . la gauche sur un livre ouvert sur la table, son 
ouvrage as Praedestinaiione. Au fond Tinseription.* Obijt 
Anno JPomiid MDCfX, Ociùber die XIX, Aetaiiê Muat X. — 
Fig* jusqu'aint genoux. Bdis^ h. 8' lO'', 1. 3'. 

30» Inconnu^ 

Portrait d'une vieille femme issise dans nn fauteuil avec un 
livre dans ks Uiains. Au fond on lit: an. aet. liXXM — Fig. 
ittiqu'aux geaojoj^ Hois^ b..a' 1. 2' 6^2".. 
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3L Paol Rembrandt, 1606 f 1674. 

Pof Irait d'uQ jeane bonime en cuirasse , avec mi chapeau 
empanaché sur la léie. — * Sïg. jusqu'au genoux. Vois, 
h. a' 6'\ i. 2' 6". . 

32. PaDi Reiubraidt, 1606 tl6U. . 

Buste d'un juif avec un large chapeau snr la lète, appuyé 
des deux mains sur un bâton. Signé: Rembrandt f.^ 
Toile, b, r t*% I. V II". 

33- Paul Rembrandt, 160Gt l674. 

portrait d'un homme distingué, en habit noir, A?ecuntoar 
de cou fin, en position d'an bomme qui parie. Demi ôg. 
Bois, h. 2' 10", 1. 2' 2". 

34. Paul Rembrandt, 1606 f 1674. 

Portrait de la mere âa peintre, comme vieille femme » en 
robe de pelisse foncée , appuyée sur m bâton. Signé : : 
Rembrandt f. 1639. ^ Demi ÎBg. Bois , ovale , h. 
1. ' 

35. Paul Rembrandt, 1606tl674« 

Portrait d^one feinme distinguée! en habit noir, avec un 
bonnet, une gorgerette et des roaocbeties ornés de dentel- 
les, tenant ses gants de la main gauche. — Demi fig. 
Bois, b. 2' 10", 1. 2' 2", 

36. Paul Rembrandt, 1606tl674. 

Busie d'un jeune homme qui chante d'uu hvre. — Xoile, 
h. 2' 2 ', 1. 1' iX\ 

37. Paul Rembrandt, 1606x1674. 

Portrait du peintre lui-même, en bonnet fourré et en habit 
foncé, cacoant les deux mains dans la ceinture. — Fig. 
jusqu'aux genoux. Toile, h. 3' 6", 1. 2' 0". 

38. Paul Rembrandt, 1606 f 1674, et DaiUèl^ei% ! 
1590tl660. i 

Portrait d'un jeune homme d'un air agréabh^ eu habit de ve- 
lours et avec une baretie sur la tête. Petit buste, dans une 
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iuilaade de flc«n peiote par Bmmia Segktn. ~ Bob, 
b. 1' 1. 1' 5»/i". 

I. Léonard Bramer^ né en 1596. 

Allégom. La YMiilé, feprésenlée par différentes choses 
|irécie«iei étalées sur une table $ une personoe richement 
ajustée se regarde dans un miroir et «o bniniTie joue da 
luth en chantant. Signé: L. Bramer, — Bois, b« 2f if\ 

40. Paul Rembrandt, 1606 f 1674. 

Portrait du peintre lui-même dans un âge avancé avoc un 
large chapeau rond. Signé: Rembr^ndi — Buste» 
Bois, h. 1' 6 L t' 

41. Ckristophe Pauditz, né en 1618. 

Pièce de conversation. Un paysan assis f1;ins sa chaumière 
avec la cruche et la pipe a la main (^coute un garrnu qui, 
assis à ses pieds , joue de la cornemuse; en arrière un 
paysan fomaiit sa pipe. — Bois, h. 2' 3", U i' 

42. Michel- Jansoii Miicvelt, 156Ttl641. 

Buste d'un homme âgé et corpuletu \ la tète chauve, en 
babit noir. — Bois, b. i' 7»/*"^ L 1' 3^»". 

43. Léonard Bramer, né en 1596. 

Allégorie. L'Inslabililé , représentée par différenls objets 
ruinés, parmi lequels la Mort est assise une tête de mort 
à la main; à côté de celle-ci un homme lisant dans un pa- 

£ier avec les mots: mémento moei. Le tableau est signé: 
Bramer. — Bois, b. 2' 6 ', 1. i' lO^a''. 

44. Gerbrand \aa den Eeckhout, 1621 f 1764. 

Tête d'un homme âgé, couvert d'un bonnet. — Petite na- 
ture. Bois, > 1' 2«A", 1. 11"- 

45. Jean Sustermans, fiaHssait vers 16S0. 

Teie d'une matrone avec un bonnet brodé en or. — Petite 
nature. Bois^ b. 1' 2>/i", 1.. 1'. 
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àn^ûesBUB de la porte de sArtie* • 

46. Phrlippe-FerdioftDd de HamiltOD^ né vers lù% 

. t vers 1756, . ' . : • 

Pièce d'anîmaùx. Trois chamois sur un colline. Sigm 
Philip. F. de Hamilêùn 8. C. M. C. P. 1722. - 
Toile, b. 2' a", l 1^. 




■ 

• • • < 
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Chambre deuxième. 

Chambre des paysages* 

Mur premtier, avec ia porte d'entrée. 

1. R» MegaOy fiorismit vers 1660. 

■ Une forêt aVec une chane au eerf. ToOe, b. S' i", 
1. a'I". 

2» Jae«tiies d'Artois^ né m 1613, ei Gértnl Seglers, 
1589 1 1651. 

Grand paysage boisé avec un étang au, second plao et des 
montagnes à Phorizon. Dans l'ayant-scene St. François de 
Borgia^ Jésuite, en cbemin ayec un compagnon^ tombe à ge- 
noux devant mie monstranee qui, exposée dans une chapelle 
cachée par des arbres k gauche, envoie des rayons sur le 
saint. Les ligures petites sont de la main de Gérard Seghers. 
Le tableau est signé: Jaegkes âl^Artheiê. — Toile, 
h. r 8", I. 14;^'. 

3. GaiHaame de Heusch^ né en 1638. 

Paysage avec une ruine sur les bords élevés d'an lac au cou- 
cher du soleil. En avant plusieurs luulc tiers sur ie chemin. 

Signé: Cm eus ch. a - Toile, h. 2' 3", 1. 3' 3". 

i Jacques de Heu&cb^ 1657tl^01« 

Paysage. Le' port d'un iac avec beaucoup de bateaux 
et de figures. Âu second plan une grande tour ronde 
et une vnle; ï Tborizon une cbaiue de montagnes. Signe: 

eusch f. 1699. — Toile, h. 2' l'', I. %' 9''. 
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5. Frédéric Moucheron, 1633tl686, et Adrien vaa 
de Velde, 163»tl672. 

Paysage avec une escarmoucbe de cavaliers dans un défilé. 
Les figures sont peintes par Adrien van de Yelde» ^igné: 
F. MoLCHKRoN. F. — Toile, h. 3' if\ L i r\ 

6. Jacques Ruisdael, 1635tl68t« 

Une grande partie de forêt, avec un petit ruisseau au de* 
Tant qui est traYe;'sé par un chemin. Signé : ui s d a el«— 
Toile, h. 4' 5'', L 6' 8". 

7. Ueiwau Saftleven, 1609x1685. 

Paysage au coucher du aoleiL Sur- le dcFant à droite uq 

Sroupe d '^arbres et Quelques charpentiers au travail au borè 
'une rivière. Signé au monogramme du peintre et de-ta date 
1646. — Toile, h. 4' V, L 8". 

8. Frédéric Moucheron, 1633tl686, et Adrien \aB 
4e Velde, 1639 f 1672. 

Paysage avec une partie de rochers traTârsée par un lor*| 
rent. Une petite troupe de vaches descend un chemin ereoi 
k gauche. Les figures et les animaux sont peints par Adrit» 
wn de Yeldé. Signé: F. Mouchbaon. — Toile, fa. 3' t'^ 

1. i r\ 

9. Incmîmt. 

Paysage marécageux avec des figures et du bétail : au 
lointain on aperçoit un village à travers les arbres. — ïoile. 
h. 1' 11", 1. 2' 6", 

^ 10. David Teniers» le vieax^ 1582 f 1649. 

Paysage avec une châte d'eau dans une grotte de roehen 
prés de laquelle reposent quelques voyageurs. Signé: datip; 
TEN1EE9. F. — Cuivrc, h* 1% L 1^ 3^^ 

It Ludolphe Backhuysen, 1631 f 1709. 

paysage avec un fleuve et quelques barques mouillées au 
boiii. Dans le fond quelques villages et mic cbaine de 
montagnes. Signé du nom du peintre: L. B. — loiler 
b. 1', 1. \' 3". ^ , 
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David Teaiers, le vieux, 1582 f 1649. 

Paysage smç un ehemn creusé dans le roe dans Payautr 
plan; au lointain plusieurs cbâieaio. Signé :oatid TmERt.F. 

— Cuivre, h. 1', L V 3". 

13. Da\id Teniers, le ïieox, 1582 f 1649. 

I Paysage. Une contn e liasse couverte de forêts et traversée 
' d'eaux. Ou y vou le jeune ïobie avec l'Ange. Signé : i>avid 
: Tsifi&RS. V, — Cuivre, ïi. 1', 1. 1' 3". 

|14. UeroiUi Saftleveo, 1609 f 1685. 

I Paysage étendu. À droite sur le penchant d'une montagne uo 

abatage. Signe du monogramme du peintre : 1641. — 
\ Bois, h. 1' 3", L 2\ 

U. David Teniers, le vieux^ 1582 f 1649. 

: Paysage, line ile couverte de Luis. Signe : davu» TESii£as.F. 

— Cuivre, h. 1', 1. l' 3". 

• ■ 

16. Arthur vaa der Neer, né eu ltil9. 

Yillage boUandais près d'un fleaTe avec des pécheurs. Effet 

de pleine lune. Signé du monogramme: 3X331* r- Toile, 

' « 

Au-deàâus de la porte d'entrée. 

I 

17. Jean-Baptiste Haeiszel, 1710 f 1776. 

Pièce de fleurs. - Toile, h. 4' 3", i. 2' 9". 

JKur deuxième, Tis^à'Viê 4e9 fenêtres. 

18. Antoine Feisteubeiger, 1678 f 1722. 

Une cascade entourée de grandes masses de rochers ; sur le 
ebemin à droite des voyageurs attaqués par des brigands. — 
• Toile^ h. 5', I. 7' 2". 

19. Jean Ossenbeeck, 1627 f 1678. 

Paysage plain avec la caravane du patriarche Jacob qui 
nasse eu Mésopotamie. Signé: /. 0** .... — Toile, b, 4', 



£ 6' 8". 



Mésopotamie. Sigi 

7» 
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20. Jacques d Artois, né en 1613. 

Paysage. Uoe large vallée remi^ de bois et <îe troupeaux. 
Dana le fond one petite cascade. — Toile, h. 4' 10", 1. 6' 11 ", 

ZI, Gérard Seghers, 158»t A651. 

Paysage boisé. Dans l 'avant-fond Agar avec Isma*! 0t l'Ail- 
ge qui iui montre la source. — Toile, h. 11", l. 4' 4". 

22. Jnles-FraDÇoi& van Blocmen, éUt rHorizoo, 1656 

tms. 

Paysage idéal. - Toile, h, 3' 5", I. 4' 3'^ 

* 

23. Jules-Françob van Bloenien, dit rHo.rizoi, 1656 
tl784. 

Paysage d'Italie. — T<rile, ovale, h. .8' 8", 1. 3'. 

24. Jules-François van Bloemen, dit l'HorizeB, 1656 
1 1748. 

Paysage idéal. — Toile, h. 8' 5", L 4' 8". 

25. Gérard Seghers, 1589 f 1651. 

Paysage avec la Sic Famille près d une fontaine et Si. Fran- 
çois qui adore reniant Jésus. - Toile, b. 2' 1 1", 1. 4' 4", 

^6. Kilieil Fabritlus, florissait vers 1660. 

Une contrée élevée avec une ruine en avant près de laquelle 
deux muletiers vont leur chemin. — Toile, h. 1' 8", l. 2' 6'' 

Zï. Bonaventure Peters, 1614 f 1652, 

Marine. Une galère jetée par la tempête eootre les rochers 
du rivage sur lequel trois- sauvages àceourent; plus loinuQ 
autre vaisseau manoeuvrant contre la tempête. $ig;pé : B. P. F, 
— Toile, h. 2' 8", 1. 3' 2". 

félix Meyer, 1653 1 1113. 

Une petite cbâte d'ean entre dès rochers^ Toile, b. 9", 
1. t'I". 

29. Jacques Ruisdael, 1635 f 1681. 

Paysage avec uu lorreut sortant d'un déûlé de rooherâ ^ plu- 
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sienrs personnes le pa««eal sur ub pont de plaocbes rainé. — 
ToUe, 11. 2', 1. t' 6^ 

10. Gaspard PoassiD^ 1613 f 1675, Nicolas Poussia, 
1594 1 1665. 

Vue prise des environs de Rome. Au miltea le Mausolée de 
Ctcilie Metella entoure de pigoons; aa de?aat quelques ber* 
gers près d'une eau. Les figures sonl peintes par liicolmê 
Poussin. — Toile, h. 4", 1. t' • 

Charles Rntiiard^ fiwUsait verê 1666. 

Chasse au cerf. Trois chasseurs à cheval poursuivcuL le cerf 
qui saule en bas du bord escarpé d'une eau. Sigué du mo- 

DOgramme du peiolre : ^ Toile, b. 1. 1' 6'% 

32. PMli|>pe Wouwenuaas, 1620tl6$8. 

Payeage avec aae meissott* Sîgué da nonogramioe : fjfS^Ç^ 

— Bois, h. 9", 1. U". 

^ Adrien Hanglard, 1688tl762- 

Marine avec le lever du soleil. Au milieu un vaisseau de 
guerre à 1 ancre et un auU e vaisseau (jn'on calfate ; au bord 
1 sur le devant quelques ligures et une pèche. — Toile, h. 8^'. 
1. 3' 

34. Robert van Hoecke, né en 

Vue prise dans la FToUande; une couiree t-jute plaine avec 
un^ grande route ires-fréquentée qui conduit à une ville for- 
ùiiée dans le foad. Sigué; iï. t;, Biocckt^ — Bois, h. 1' 10'% 
1. 2' 11". 

35. Gaspard PoussiD, 1613 f 1675. 

Une forêt, avec quelques figures se baignent dans une 
eau. — Toile, h. 9", 1. if 

36. Jaques RuisdaeJ, 163ôtl68L 

Paysage boisé. Sigué da monogramme: ^f^. ^ Bois, 

h. 8 Va", 1.1'. 

37. Ludolphe Backhuysen, 1631tlT09. 

Bord plat de mer avec quelques barques de pècheors* 
Signé; ffi^ — Toile, h. 1' 10?', 1- 6". 
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38. Pierre Stephani, fiorissait mrs 1590t 

Une foret avec uac chasse âa cerf. — Cuivre, h. 10^ 

I. l' 2". ' ' ^ • . . - • . ' ' 

39. Jean van der Heyden, 163Ttim. 

Vue datt ancien château fort, entouré deau. — Boh 
h. 3", l 1' 9", ' * 

40. Antoine Mirou, flaris9mt vers 1640. 

Paysage afeo ia coiiversiou de SauL — Cuivrii, h. lO*. 

41. Jean WyoaDts, né vers 1600. 

Paysage. Signé: /. If, Bois, h*i', h 9 

42. Joseph Veraet, 1112 tlT89. 

Toe de Rtmie prise do bord du Tiiire^.ms te fon St. Angi 
et l'église de St. Pierre. Signé i /• Vernit. - Toile 
h. 1' 6", 1. 2' 4Vi". , . - 

43. Adam Pynacker, 1621 f 1613. 

Partie des environs de Tivoli avec une tûitr rnin^e^ diu 
le Mausolée plauUen au bord de . TAgaano. . — Bois 

II. 1' 2", 1. 1'. 

44. Hermau Satae¥eB, 1609 f 1685. 

Vue du Rhin avec une quantité de bâtiments, de bateaui cl 
de figures. Le revers du tableau porte Pînscriplion: Her- 
marui Saft-Leeven. f. A. Utt'echt Anno 1665. - 
Bois, h. 1' 2'V L l' 7". 

45. Gaspard Poussin^ 1613tl6ïà. 

Paysage avec un orage; la foudre tombe sur une maiioo 
située sur une montagne. — Toile, b. V 4'*, 1. i' 

46. Bouaveoture Pcters, i614tl6â2. 

Marine. Partie c1<> In mer aree des barqaet pécheur». ' 
Bois, 1', 1. l' 3". ... 

47. Henri de Cort, né en 1742. 

Vue du vieux château Temsoh situé au bord de l'Escaul J 
peu de distance d'Anvers, qu'on aperçoit dans le loinlaio. 
Signé: Henri de Cort à Anvers. A» 1774. — Cuivre, 
h. t'6", 1. 2'. ... 
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4S. Jacques d'Artois, «é «» 1613, e< Gérard Seghers, 
1589 t 1651. 

Grand paysage arec de grands groupes d'arbres et un lac 
à droite. A gauche on yott dans an chemin creux St. St anis- 
las Koslka, Jésuite, en route pour Rome, et deux anges ^ni 
hii présentent de- la nourriture. Les figures petites sont pem* 
tes par Gérard Segktri. — Toile, h. V 1. 14' 

49. Jeaa- Baptiste Weenix, 1621 f 1660. 

Vue d'un port de iin r avec de vieilles consiruclions et quan- 
tité de ligures. Sigué; /. Ween i^. f. — Toile, h. r U3'. 

âO. Jacques de Heoseb, 1657 f 1701, 

Paysage avec quelques maisons an bord d'une rivière. Signé : 

. ^ eusch i- Toile, b. 2' 1", 1. 2' 9''. 

51. Gaspard de Witte, né en 1621. 

Paysage avecles ruines d'un aqueduc. Sur le devant k gauche 
les restes d'une colonne près de laquelle se repose un paysan. 
Signé: GAeFAE de wittb. w. — Toile, h. 1^ â'', 1. 2' 

52. Dans la manière de Ludolplie Backbuyseo. 

Marine. Une flotille de vaisseaux de guerre en hante mer 
allant avec un bon vent. — Toile, h. 2' 1. 2' 10". 

a Ludolphe BackbuyseD^ 1631 f 1700c 

Vue de la ville et du port d Amsterdam prise du rivage de 
Saarildni. Le port est plein de vaissi aiix de toutes sortes, au 
milit'u desquels se distingue un superbe yacht suédois. Sur 
le devant l ariisle lui-même qui dessine entouré de plusieurs 
persoiines. Le tal)leau porte l'inscription: Ludolph Back- 
bu j s eu L Auno 1674. — Toile, b. 6' 4' ., 1. 6' T\ 

54. Jean vae de Capelle, flarumit vers 1660, 

Marine. Une cote de merplaltc en temps de retkix et de cal- 
me avec quelques vaisseaux mouillés. — Toile, b. 2^ 2*% 
1. 2' 

55. Jean Wynants, né vers 1600. 

Paysage avec l'entjrée dans une forêt à gauche i à droite |Ia 
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s'ouvre sur an éiang eiwa i^M&e* Signé: V« Wpnam 

56. Benaventure Peters^ 1614 f 1652* 

Uue côie de mer avec un orage qui se forme ; snr le devai 
un beau yacht mouillé. Sigué: B. P. — Xoiie, h. V lO»/»' 

57. Bonaventurè Peters, 1614tl652i i 

Une côte de mer avec un vieux monument surmonté d'ni 
lion^ au pied duquel les matelots d'uu vaisseau mouillé foui 
dn feu. Signé : B. P. — ïoUe, h. 1' lQ*/i", 1. r 6'/. 

58. Meindert Hobbema^ fiorissait vers 1663. 

Paysage plain; un petit troupeau traverse un ruisseau dans 
l'avam-fond. — Bois^ h. i' l0»/2", 1. 2' 

Aa-^diassus de la porte de sertie. 

59. Jeau-Baptiste liulmh 1710tl776. 

Pièce de fleurs, — Toile, h. 4' 3'', 1. 2' 9''. 
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Chambre troisième. 



Chambre Je Vaii-Dyck. 



Jltir premtier , mwe to pwrÉe Centrée. 

1. Inconnu. 

Portrait d'un homme avec un m.inleau brun et un grand cha- 
peau à panache; il est assis près d une table avec des in- 
struments de musique, des papiers et uue pipe. — Demi ûg. 
Toile, h. 3' 6'^ 1. 2' 9''. 

2. Antoine van Dyck, 1599 f 1641. 

La Madone assise sur un tronc avec l'enfant Jésus sur ses 
genoux qui présente une couronne de fleurs à Sto Rosalie 
agenouillée; un ange près de In Sainte tient une corbeille 
pleine de roses et aux deux côtés du trône assistent les apô- 
tres St. Pierre et St. Paul. — Forte nature. ïoile^ b. a' 9'', 
L 6' 7ya"^ 

3. Adrien Hannemanni né vers 1610^ d'après Van- 
Dyek. 

Portrait de Charles J, roi d'Augleterre. — Demi Hg. Toile, 
h. 3' 2", 1, 2' 5". 

4. Antoine van Dyck, 1599 f 1641. 

Portrait du prince Robert, fils cadet de 1 électeur ])alalin 
Frédéric F, âgé de douze ans, eu cosianie espagnol avec 
un chieu de chasse près de lui. — Toile, h. 6' Q'', 1. 3^ 

5. Antoine vao D^ck, 1509 f 1641. 

Portrait .du pmee CkarUs^IouiSf £rèr« aûié du prétédeut, 
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Bcole fljiaiiiiiAe« 

Agé' de quiose ans, de même en habil noir. Toib 
h. 5' 6", 1. 8'. 

6< ABtoilie VAB Dyek, 15d9tl641. 

Le Sauveur mort soutenu par sa mère affligée, et pleur 
par Sle Madeleine qui lui b tise l,i main, par St. Jean et 
un petit ange qui lient les cloutîû a la main. — Ua tiers à 
nature. Toile, collée sur bois, b. a' 3", 1. 2' 6"., 

7. Godefroi Kncller, 1648tm3. i 

Portrait d'une priucesse de Barbançon en costume espagnol 
posant la main snr l'épaule d'un petit nègre qui porte ni 
panier de tlenrs. — Bois. h. V y\ L 7 Vi 

S. ABtoiBe vao Dyck, 1599 f 1641. 

Lé bienheureux Jlerman Joseph de 1 ordre des Préniontré: 
à genoux el soutenu par un ange, reçoit une bague de la 
Ste Vierge en sii^ne de son mariage avec elle. — Petite na- 
ture. Toile, b. 5 , 1. 4' t". 

9. Godefroi Kneller, 1648ti723« 

Portrait d une dame en babit de soie uoire, tenant une ross 
à la main. — Bois, h, l' l", L T^a".- 

10. Antoine van Dycli, 1599 f 1641. 

Portrait d'un général en arronre brillante, le bâton de com- 
mandement à la main droite^ et appuTant Taotre snr fa 
bancbe. — Demi fig. Toile, h. 3' 7", !• 3' 3". 

11. Pierre van der Faes^ dit Leiy, 1618 f 1680. 

Portrak d'une Jeuie dame en haint léger ; elle se pi?omène 
dans un jardm, tenant une rose a la main. Bois, 
h. lt*A", L8". 

12. Pierre van der Faes, du Lely, 1618 f 1680. 

Portrait d'une dame noble en babil simple noir ; au fond ou 
remarque une couronne sur une balustrade. — Bois, 
h. ll'/i", 1. â". 

An*des8us de la porte d'entrée. 

13. Jeau-Bapliste lladszel, 1710 f 1776. 

Pièce de fleurs et de fnnis» Toile, of aie,, b. L 4^. 
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^ Mur ëeuxièm»e, vi% - à - vis <ie# ftmétr€M* 

Il Gaspard de Crayer, 1582tl669. 

Ste Théffète àgeoonx reçoit mie chaîoe d'or de la Ste Vierge, 
K <|ui lui apparaît $ur des nues entourée d^aoget devant ime 
f église. En haut 1^ Ste Trinité dans une gloire» Dix tigg. 

Forte nature. Toile, arrondie en tant, h. V\ h T' 2'^ 

15. Antoine un Dyck, 1599 f 1641. 

Portrait de Philippe le i?ot, seigneur de Ravels, conseiller 
du roi d'Espagne dans les Pays Bas, en habit noir, caressant 
de la main droite mi chien de chasse. . — Demi flg. loilef 
h. 8' 5", 1. 2' lo'^ 

1& ABioiiie va» Dyek, 1599 f 1641. 

Portrait de i infante Isabelle - Claire -Eugénie ^ veuve de 
l'arcliiduc Albert d'Autriche, gouverneur général des Pays- 
Bas, en habit de Tordre des Clariases. — f ig. jusqu aux ge- 
noux. Toile, h. 3' 6", 1. 2' 10". 

17. Gaspard de Crayer, 1582tlG69. 

' La salutation angélique. — 1: orte nature. Toile^.h. 10' 
L 7' 7". 

18. Antoine van Dyck, 1599 f 1641. 

Véaca reçoit de Yulcain l'armure pour son fils £née, dont 
un cjrclope lui éprouve la cuirasse; Amour volant au-dessus 
làcbe oneilèelie sur Yulcaio et cinq génies s'amiisent avoo 
les différentes parties de L'armure. D^mi nature* Toile, 
h. 3' 8", 1. 6'. 

19. Aatoine van Dyck, 1599 f 1641. 

Portrait du marquis Ftançoiâ de Mémeaêa, copte dfOssqne^ 
marquis d'Aytone^ conseiller secret d'état de Philipue IT, roi 
d'Espagne et général en chef dans les Pays-Bas. H est ha- 
'billé en noir et saisit de la main droite le* médaillon qui lui 
pend au cou. Une colonne au fond porte linscription: A.Titv 
»YCK. — Demi iig. ïoile, h. S' 5", 1. %' V\ 

20. Antoine viB Dyck, 1599 f 1641. 

Portrait d'une femme bourgeoise dans un âge moyen, por- 
tant un habit noir à collier et manchettes ; elle tient la main 
gauche sur le Tentre et laisse pendre la droite, — Fig. jus- 
qu'aux genoux, loiie, h. 3' 8", h 2' lOya".- 
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21. Antoine van Dyck, 1599 1 1641. 

Portrait d'un homme de dislinclinn dans la fleur de Page 
en habit de soie blanche doublé eu rouge, et un rtiinteaL 
noir; il appuie la main droite sur la hanche et pose i%iutrc 
sur la poignée de l'épée. Au fond au peu de paysage. — Demi 
fig. ToUe, h. 3' K 2' 8". 

II. Antoiae van Dyeb^ 1599tl64L 

Le Christ sur la croix à l'haire des ténèbres.— Demi iMtiir& 
Tdle, h. «' 1. 3' 

23. Antoine van Dyciî, 1599 f 1641. 

Portrait d'un homme avec une flamme au menton, en man- 
teau noir , qu'il ferme de ses deux mains. — J^^iui âg. 
Toiie^b. 3' L 2' 7 Va". 

U. Autoiae v&a Dyck^ \mjïm. 

Portrait de la comtesse EmUie de Solme^ princesse ^de 
Nassaa* Orange en habit noir de cour, ayec une ehaine 
d^or autour du cou et un éventail à la main, Fig. jusqu'am 
genoux. Toile, fa. 8' 9*', L %' 

25t Antoine van Dyck, 1599 f 1641. 

Portrait de Jean de Montfort, conseiller du roi d'Espagne, 
directeur général de la monnaie et premier chambeliau de 
l'archiduc Albert, gouverneur général des Pays-Bas, en ha- 
bit noir avec un collier, une chaîne autour du cou et la clef 
dans ceinture, — Demi iig. ïoile, h. 3' b"y 1. 2' 7Vs'^ 

3Êur troMém^ mvee la porte 4e eorUeJi 

26* Antoine van Dyck, imfmu 

Portrait d'one femme bourgeoise âgée, assise dans on fan- 
teuit es habit de maison. ^ Demi flg. Toile, h. 9' 9^, 
I. 2* 5". . . 

27. Gaspard de Crayer, 1582 f 1669. 

La Madone avec Penfant Jésus, assise sur un trône et en- 
tourée par St. Augustin, Ste Catherine, la Madeleine et par 
deux autres saintes femmes, dont lune, probablement Ste 
Rosalie, lui présente des fleurs; à côté plusieurs anges.— 
Onze ligg. loile, h. 8' g'', 1. 6' 2", 
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Antoine vas Dyek, 1599ti64L 

Portrait du recteur de« coUéges des Jësmtet & Anvers et 4 
Bruxelles^ ChmrUi Scribani, il tient un livre de la main 
droite et sa barette de la gauche; devant loi nii{enidfix tor 

la table. Au foud on lit: a. p. cabolys. scribani. socmTATif. 
jBsv. oBiiT. 24. ivNii. 1629. AKTAm. iS9. — Figure jusqu'ani 
genoux, ToUe, 3' «'^ 1. 3' 3", 

^. Antoine vau Dytk^ 1599tlG41. 

Portrait d'une jeune homme k la barbe brune; il met la 
main droite, (dont ii tient les gants, snr la poitrine et appuie 
I la ganche, couverte d'un manteau, sur la bancbe, — Fig. 
jnsipt'aux genoux. Toile, h. 3' 1. 2' V\ 

ÎO. Antoine van Dyck> 1590 1 1041. 

! Si. François d'Assise extasié pnr la musique d'un ange qui 
joun du luth; le Saiiit esf (i uis \mv caverne et lient de la 
main gauche un crucilix, de l'autre une tète de mort. — Jb'ig. 
jusqu'aux geuoux. Toile, b. 3' S'^, 1. 3^. 

li, Antoine van Dyck, 1599 f 1641. 

JésDS- Christ désbabiné, tenant le rosean dans les mains 

liées; un guerrier, le couvre du manteau de pourpre en se 
moquant de Im. — ?igg. jusqu'aux genoux. Toile, b, 3' 5'', 
1. 2' 7". 

M. Antoine van Dyck, 1599tlG41. 

Samson, arraché par les Philistins aux ( iuhrassenients deDr- 
lila, V \ l ire lié après une vaine résistance. — Huit ligg. Pe- 
. tite nature. Toile, b. 6' 7yi", l. 8' 2". 

ia. Antoine van Dyek, 1599 f 1641. 

La Sfe FamUle« Marie tieut sur ses genoux Penfant Jésus 
qui caresse St. Joseph. — Figg. jusqu'aux genoux. Toile, 

h. S' 1. 2' r\ 

14. Antoine van Dyck, 1599 f 1641. 

lole de Ste Madeleine. - Bois, h. 1' 6'', 1. 1' 5''. 

tà. l'ierre-P&ul tUibens^ 1577 f 1640. 

Le Sauveur, détaché de' la croix^ eat étendu à terre dans la 
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grotte sépulcrale: sa mère Ini ferme les yeux, Ste Mad 
leiiie et d'autre$ Saiius le pleurent. Signé: p p. hvbbns, 
1614. — Sept petites figg. Bois, h. 1' 3", 1. 1' IiJil'^ 

Au-dessus de la porte de sortie/ 

36. Jean-Baptiste Haelszel, 1710tl776. 

Pîèee de fleurs et de fraits. — Toile, orale, b. 3', 1. 4'. 



Digrtized by Google 



87 



Chambre quatrième. 



Salle de Rubeus. 



Mur premier f aeee la porte é^enèrée* 

1. Pierre-Paul Roiiens, 1577 1 1640. 

St. Ignace de Loyola devant l'autel, guérissant les démo- 
niaques eu chassant les diables. — Pièce d'autel avec 
treuie-sept iigg. coloâsaieis. Toile^ b. 17% 1, 12' 6". 

2. Pierie-Paul Rubens, 1577 f 1640. - 

L'Assomption de la .Sie Tierge. Elle s'élève yers le ciel ea* 
laurée d'une quantité infinie d^auges. En bas sept apôtres^ 
trois autres hommes et quatre femmes sont assemblés au- 
près^ du tombeau. -Pièce d'autel. — Grande nature. Bots^ ar- 
rondi en Iwut, h. 14' 6", 1. 9' 5". 

3. Pierre^Paul Rabens, 1577 f 1640. 

St. François Xavier aux Indes préchant TEvangile et faisant 
des miracles. — Pièce d'autel avec quaraute-cinq iigg. co- 
^lossales. Toile, h. 17', !.. 12' 6*\ 

L Kerre-Paul Rubeas, 15î7tl640. 

St* Jérôme eu habit de cardinal. Buste. Bois. b. %' 
' 1. 1' 8". 

5. Pierre-Paul Rubens, 1577 1 1640. 

St. Pipio, duc du Brabant avec sa fille Ste Bègue vêtue de 
l'habit des Béguines dont elle a été la fondatrice. — Demi, 
figg. Bois, h. 2' 11", L 2' 6''. 
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.6. Pierre-PAQl Rakens» 1577 f 1640. 

Buste d'mi vieillard en proiU avec une longue barbe, la U 
chauve et dans un habit de couleur pourpre. Signé : P: P.*; 
— Bois, h. 2', 1. 1' 8Vi". 

" * I 

Mur deuxième , vl«-à-rlt du premier* 

7. Pierre-Paul Rubens, 1577tI640. 

Méléagre et Atalante cuassent le saiigUer calédooioa. " 
Quinze figg. Toile, h. 10' 4 l 13'. | 

8. Pierre-Paul Rubens, mi fim. 

Su Ambroise refuse à Tempereur Théodose Ifeatréé dan 
l'église de Milan à cause des cruautés commises en Tbessa 
lie. Pièce d'autel avec onze figg. de grande nature. ToUe 
arrondi en haut, h. il' 5', 1. 7' 

9. Pierre-Paiil Rubens, 1577tl640. ' 

L'alliance de Ferdinand Illy roi de Hongrie, plus lard empe- 
reur d'Allemagne, avec Pinfant d'Espagne Charles-Ferdi- 
nand devant Nordlingue le 2. Septembre 1634 avec dei 
figures allégoriques. — Grande nature. Toile, b. n' 5'^! 

10. Pierre-Paui Hubeos, 1577 f 1640. 

Les quatre parties du monde, représeutées par les dieux del 
leurs fleuves principaux. Le Danube avec un ffouYernail a 
la main, le Nil s'appuyant sur un vase et embrassant une 
négresse, à côté de lui un crocodile entouré 3e trois enfants; 
le M aranhon tenant un coco à la main et le Gange appuyé 
ausû sur un vase, à côté de lui une tigresse. allai tant ses 
pciiu. — Forte nature. Toile, h. 6' 7", 1. 9'. ' 

11. Pierre-Paul Rubens, 1577 f 1640. 

Son propre porlrait à Tâge d'environ soixante ans avec ua 
grand chapeau et un manteau noir ; il tient de la main droite 
uu gant et pose la gauche sur la poign^'e de Pépée. Signé: 
p. p. BVBXK8. ^ Demi ûgg. Toile, b. 3' L 2' .7'^ > 

12. Pierre*Paul Rubeus, 1577 f 1640. 

L^esquisse du tableau de St. François Xavier aux Indes No. 3 
de cette chambre. — Bois, h. 3' 3", L 2' 3'% 
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3. Pierre-Paal Hubeos, 1577tl«40. 

Le Sauvem* mort pleuré par la Ste Vierfje qui lui retire les 
épines de la léte et par Si. Jeau. — Demi iigg» Bois, h. 3' 4'' 
1. 3' 7'". 

4. Pierre-Paol Robens, 1577 f 1640. 

I/esqui&se du tableau de St. Ignace do Loyola No, 1 de oelte 
chambre. — Bois, b. a' a", 1. 2' 3". 

5. Pieire-Paul Rubens, 1577x1640. 

Portrait de l'amaiHe du Titien en babii de ialio blanc, brodé 
en or, tenan| an éventali à la main en forme de girouette. 
Ciopie d'après le tableao connu du TUien dans la galerie 
royale a Dr^de, Fig. josan'anx genoax* Toile» b« 3% 

& Pierre-Paul Rubens, 1577 f 1640. 

Cimon qni regarde Epbigénie et ses deux compagnes endor- 
mies dans un jardin auprès d'un bassin entre des fleurs et des 
fruite. D'après le conte de Boccace.— Toile, b. 6' 7*', h 9^ 

i7. Pierre-Paul Rubeus, 1577 f 1640. 

Tèie de l'apOlre St. André inU en croix. — Bois, li. 1' 9'', 
1. 1' 9". 

lë. Pierre-Panl Rabeas, 1577 f 1640. 

Poi irait de l'archiduchesse d'Autriche Anne-Marie^ épouse 
de Louis XIII, roi de France, en habit richement orné de 
perles avec un tour de cou. — Buste. Toile, b, l* 
L 1' 3": 

i9. Pierre-Paul Rubens, 1577tl640. 

Bnste d'uu homme d'une physiognomie noble, à la barbe 
rougeâtre, avec un collet simple et une chaîne d'or antonr 
dn cou. — BoiSf h. 1' 6", 1. i' 3". 

iù. Pierre-Paul Rubens, 1577 f 1640. 

Tête d'un lévite qui tourne le dos. — Bois, hA^^, h \'^^/%^'. 

tl. Pierre-Paul Rubens, 1577tl640. 

Buste d'un homme noble aux cheveux et à la barbe grises, 
en habit de couleur sombre fourré, avec une iraise autour 
du cou. — Bois, b. 1' 7", 1. 1^ a 

8 
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22. Pierre-Paul Rabens^ 1577 f 1640. 

Porlrail de la priocesse de France, Eli$aheth , prem: 
épouse de Philippe IV, roi d'Espagne, eu hàlÀt noir a 
une trâise et un collier de perles aulour du eaa. — Bu 
Bois, h. 1' 6»A", 1. 1' a' . 

,23. Pierre-l'aul Riibens, 1577tlC10. 

Busle d'un homme fort aux cheveux courts el noirs et l\ 
barbe brune, eu babit iourcé.—Forle ualure. Bois, li. 1^ j 
1, 1' to". 

Att-de6&u« des quatre poncs de la chambre. 

24, 2ô, 26, 27. Pierre de Strudd, 1648 1 1714. 

Quatre tableaux réprésentant det génies qui parient âfis gu 
laudes de fleurs et des bandeaux avee des. devises*^ Toi 
h. 8' 6", U 4*. 



De celle chambre on parvient dans les deux rondelles ocf 
dentales du palais qui f erment chacune un cabinet octogou 
dont celui du côté septentrional porte U nom de Cabim 
b 1 a u c, celui du côté méridioual le nom de Cabinet ver 



, ♦ « 
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Cabinet Blanc. 



Mur frwMèMM» à gauche de l'entrée. 

1. Jean-PhUippe vaa Thieleo, dit Rigoiildts, 1618 

tl667. 

Pièce de fleurs. Unr grande guirlaude de différentes fleurs 
entourant un bas-reliel peint en camaïeu qui représente la 
Madoup assise avec l'enfant Jésus. Signé: I. P. vaià 1 bie- 
len Rigouldls F. A»». 1648. — ToUe , h. 4' 9"* 

2. Dans la manière de Dauiel Seghcrs. 

Pièce de frOlu. Sur une table de marbre il y a un vase 
il'argeol plein de raisioa, el un bocal; & côié des pèches, un 
melon irancbé et deux petites ééremsea. — Toile, h. 2 6 , 
1. t' 9\ 

3. Bi vaa dwr Meer, /iarissait ter s 1660. 

Pièce de fruits. Un plat d'argent ayec tome sorte de fruitt 
sur une table couverte d'an tapis: à côté nn perrognel, des 
bouteilles, des Terres el une ameUe pleine d'bmlres ou- 
vertes. Signé: B. 9. âer Jfaer, -1659. — Toile, b. 4 

1. 3' 5". 

4. Ambroise Breoghel, florissait vers ^609. 

Pièce de fleurs. Un bouquet dans un vase. Signé; 16 |2S^09. 
Bois; b. 1' 7^ L 1' 3". 

5. Aulbraise Breughel, florissait vers 1609. 

Vièee 4e fleura. Un bo^qflct posé sor ime table dans on vase 

8* 
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Scole flamande* ' 



de terre brone près duquel quelques monnaies, des joyaui 
et un anneau. — Bois, h. 1' 7' , 1. V 

6. Daniel Se^rhers, 1590 f 1660. 

Pièce de fleurs. Une belle guirlande de fleurs est attacbée 
par des rubans bleus aux ornements d'une nicbe dans laquelle 
est exposée une monslraace avec l'hostie. Au-dessous Pin- 
scriptiou : 0 AMOEQvi âEMPKB AEDES. — Xoiie, b. S' V*, h \!\ 

1. Jean-Antoiae vaa der Bai'cn, florissaU vers 1650. 

Pièce de fleurs. Une nicbe avec le buste d*une femme enn- 
roDiié de fleurs. — Toile, t' 10", l. t' 3Vi". 

8. Jm-Atttoine un der Baceo, florissait vers 1650f 

Pièce de friiils. Une niche avec le buste d^unè femme eu?t- 
ronné de fniîls. — Totte, h. 1' W, 1. t' »/if\ 

9. Daoiel Seghers, 1590 f 1660. 

Pièce de fleurs. La Madone debout avec l'enfant Jésus sur 
' les bras, peinte en camaïeu dans une niche enlouiée de 
fleurs. — Toile, h. 2' lO'*, l 2' S". 

10. Daniel Sei^hers, 1590tl660. i 

Pièce de fleurs. Un bas-relief peint en camaïeu, représen- 
tant la Sle Vierge avec Tenfant Jésus et Ste Aune, envi- 
ronné d'une guWaadede fleurs.— Boi^j,b. ^t' t/, l V 8y»". 

11. Daniel Segheis, 1590 f 1660, et Antoine m Dyck, 
1599 1 1641. 

Pièce de fleurs. Une guirlande de fleurs environnant un 
bas-relief peint en camaïeu par Antoine van Dyck et re- 
présentant la Ste Famille. — Bois, h. 2' 7", 1. t' 8^/»". 

12. Jean-Phflippe van Thiekn, du RlgooWts, 1618 
tl66?. 

Pîèof de fleurs. Due riche guidwide suspendqe k w 
_ Signé : î. P. V à n T h i e 1 e m F. - Toile, b. I. r i V^". 

* ' Mur deuxième, à gauche éu précédente 

13. Je^ fifei!l(siery 1756 f 1811. : . 

Pièce de fleurs. Un grand bouquet de fleurs dans un vase 
posé sur la terre: à cdl4§' duquel cHfiérents fibUs, lîn pa- 
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nîer plein de raisins et un nid d*oiseau; sur le rameau d'un 
arbre en arrière se perche un casse-iioix et un pivoine vole 
au-d«isus délai. Aufond du paysage. Sigué: A. l>r« cil» 
ter f. 1799. — Toile, h. 4% l 5'. 

14. Abraham Mignon, 1640tl679. * 

Pièce de lleurs. Un bouquet formé de roses, de tulipes, d hor- 
tensias, et d'autres fleurs dans un vase de verre siu: uue pièc^ 
dfs iparbre, - loiie, h. Z v/m'\ l V 8". 

15. Roland Savery, 1576 f 1639. 

Pièce de fleurs. Un bouqoel ûàoê m de terre bleu. — 
Bois^ h. 2' 1", i. 1' r\ 

16. JeM van Uuy&um» 1682 f 1749. 

Pièce de fleurs. Un riche bouqael de fleurs dans un vase sur 
une pièce de marbre, et k cAie un petit nid avec des oeufs* 
Signé: Jan. Van Euysum feeiL — Bois, h. 2* 6'S 
1. 1' tt''. 

17« Jean vm Hnysum, 1682 f 1749. 

Pièce de fleurs, lu superbe bouquet de ileurs dans un vase 
d'or ciselé; il est plner sur une pièce de niarlire sur laquelle 
il y a un petit nid et un lézard qui en vide les oeufs. Signé: 
Jan Van Huysum fecit,^ Boi$, h. 2' 6", 1. i' U". 

Mur troiêUme, à gauche du précédent* 

18. Jean-David de Heem, 1604 f 1674. 

Nature morte* Dans un plat sur une table il y a une grappe 
de^raiiins^ une cruche d'argent et un citron à demi pelé; 
' près de cela upe écrevisse et en arrière un gobriet. Signé: 
/. deMetm f.-^ toUe^ h. 2f 5'% U i' W. 

19* A* V&D Beese^ florissait vers 1650. 

Nature môrle. Sur uue table couverte de velours vert il y a 
on plat avec des Imilres, deux citrons et un gobelet; à côté 
un [)acal renversé; uue montre et une coupe de verre. Signé: 

Bois, h. 2.' 4'V 10". 

20. ^ £lie van dea Broek, 1657 f 1711. . 

Natupe morte; Sur une table il j a im bomàrd^ une assiette 
, wecrMê^ hpîlm^ un poulfNrit, un gobelei d'argent et un pa- 



Digitized by 



94 

nier plein de raiaûwHée pêches. Signé: EL t. d. Broet 
pin. — Toile, b. %' 6", 1. 1' 11". 

21. JeaD-David de Reem, 1604 f 1674. 

Nature morte. Uae table couverte d'au tapis sur laquelle oa 
Toil un plat avec deux oranges et un citrou pelé; en arrière 
trois verres do vin* — Toile, h. &\ U 1' 10", 

22. Alexis Coosemans, florissmt vers 1630. 

Pièce de fruils. Des raisins et craiitres fruits en partie dam 
un panier et en partie étalées sur des assiettes, une cra- 
che d'élain renversée et une grande coupe de vin, le tout 
sur une table. Signé: A. CoosemaAS. — Toile. b« 1' 9^ 
1. 2' 6". 

23. Jean-Baptiste Haclszel, 1710 f 1776. 

Un bouquet de tleurs. Signé: Jean Pap, Maelsitei 
pittx. 1775, - Cuivre, b. l' 7", 1. t' df\ 

24. Coroeille de Heem, né vers 1630. 

Nature morte. Be6 fruits, des traîtres et des citrouâ dam 
uoe asiietle iiir une tabl^ avec une boite i sucre, une mon- 
tre d'argent et un couteau, Sîgué; c. i>x hbbm. A ^ Bm, 
b. V V\ l. i' 4". 

25. Je&u Baptiste Uaelsze], 1710 f 1776. 

Un bouquet 4e JlBUfi» Signée Vm» ^Mp, Maeisastl 
pi M. 1776. — CuWre, h. 1' 7", 1. 1' 8". 

26. Abraham Mignon, 1640tl679. 

Pièce du fruits. Sur une table un vase d argent rempli de 
, , raisins^ de cerises, de figues et d'autres fruits. An fond en 
partie un paysage. — Bois, h. t' 7", 1. 2' 1". 

1^7. Marie vai Oosterwyek, 1630 f 1693. 

Pièce de ileurs. Un bouquet riche de tleurs, parmi lesquel- 
les se dislingue un grand îonrnesoî, dans un vase de pierre. 
Signé: Maria v.Oosterwifck. - Toile, b. 3' .2", 1,2' 6"- 

28. Jean^David de Heem, 1604 f 1674. 



de fruits etrde0euit$éymboliqae. Le calice <|T«e PImh» 

lie rayonnante dans ttne petitfSnîcbe ennroncfée d^e granie 
quantité de fruits et de IWurt groupée ayee deux gestes de 
blé^ qm^ Uéê» de mbans. bkss «l rampliei di» raimi, comine 
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symboles du pain et du vin, forment deux cornes d'abon- 
dance. Au-dessous du calice ou lit: J, de Heem fecit 
Anna 1648. — Toile, h. 4' 4'', 1. 3' 11". 

Rachel Ruysch, 1664 f 1750. 

Pièce de fleurs. Un gtand bouquet de fleurs avec beaucoup 
d^insedes dans un verre sur une table ; à côté une grappe de 
raisins et trois grandes pécbes. Signé: Rachel Mu^seh 
1706. — ïofle, h. r V\ 1. 2' 0". * . 



* * 
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Le 

Cabinet Vert. - 

Mur premier, à gauche de Ventrée* 

1. Tbierri van Delen^ florissait vers 1640. 

Pièce d'architecture avec beaucoup de fijnires, représentant 
uo magnifique édillce à colonnes au milieu d'un jardin. U' 
hase d'une colonne porte PiascrîptSon: Dirk eai» D^Un 
feeit Anna Dû. 164K>* — Toile, h. 5' L 9'* 

2. H. van llahn, né vers 1636. 

Pièce de volaille. Deux canards sauvages tnt's et ])lusiourâ 
autres petits oiseaux sont suspendus par uu cordon au-des&ui' 
d'uqe table. — ïoiie, b. 2' 1. 2' 

3. Jean Weenix, 1644 f 1719. 

Un lièvre tué; attaché par un |»ed an rameau d^on arbre; 
k côté de lui quelques petits oiseaux et des instruments de 
chasse étalés par terre. En arrière im grand vase de pierre 
et un paysage. Signé : J« W e e ni x 1690»--Toile^ h. V\ L 3'. 

4. N. van Gelder. 

Pièce de volaille. Un coq tué et (Vautres oiseaux en pnrtie 
suspendus et en partie posés sur une table près d'un couteau. 

Signés i/V^^^l^- - Totte, h, 2' 9", h 2' 6". 

5. Jacques Courtois, dit le Boorgnignon, 1621 f 1676. 

Due bauiiie de cavalerie. — Toile, h, i' 7", 1. 2' e'\ 

%. Jau f yty né en 1625. 

pièce d'animaux el de fruits* Un panier plein de raisins aa 
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I bord duquel doux perdrix et d autre s oiseaux tués sont at- 
taches, t pose bur une table près d'one lasse bleue con- 
I teuant drs ugues j un chien de chasse se glisse du fuud vers 
f le devaiil. Signé: Joannes FyL F. 1652. — luiie, 
î b. 1' 11'', 1. 3' 3". 

7. Ëgbert m <ler Peei^ /lari$sait vêr$ 1647. 

, Une chaumière près d un canaî ; une paysanuc ueitoie de la 
vaisselle près de la porte, à côté d'elle son mari avec un en^ 
, ffUit qui court vers hii. Signé: eg ber$ van 4er pBêi 
\ 1647. — Bois, h. 1' 10 L 2' 6 Va", 

& Jean. Lingelbaeh, 1625 f 1687. 

Un paysan et mie paysanne en conTenalion a?ec qq autre 
qui porte un sac, 4aiii«me ptoi«e prti df«« saule. ^ IMm, 
b, V 2", K 10". 

9. Gabriel Mezn^ 1615tl65& 

Une faiseuse de denlelles «ssise a son* métier est interrom- 
pue dans son travail par un homme qui lui parle çn posant 
nn Terre près d'one cmche sur la table. ^ Bois, b. t' t**, L t Vt* 

10. J. V. TiliUS, florissait t?^« 1680. 

Un joueur de cornemuse; il^a cessé de jouer et fait une 
grimace ridicule -, à la table près de lui utie cruche de bière, 
âu tabac et une pipe. Signé: J. v, Tilius pinc, 1680* 
^ — Petite iig. jusquaux geuuux. Bois, b..l0"i }• 

il Godefroi Scbalken, 1643 f 1706. 

Une jeune fille prrs de la lenètre mettant une chandelle al- 
lumée dans une lanterne j au fond de la chambre trois Ikjiu- 
mes qui fumeui etioui^nt aux cdjri^* — f etUe deoulig. Bois^ 
b- 10", l.ô'V 

12. Pierre Lermanns, florissait vers J677.. 

Une femme âg^.xicbement habillée, est assise près d'oiif 
table^ sar-laq^êlle elle a étalé des joyau et des bQou^ 
elle tient une boorse de la vsm droite et ses luuptfes de 
. Paulre. ^ Petite fif^ j«squ*amt geuoux« Bois, b. iV, L 

13. Qoffl&Dme vaa Mieris, XmitUI, 

Un guerrier en habit espagnol tirant son épée avec un ai<» 
courroucé. Signé: W. van Mieris. F, 1683. — Petntf 
" iîg. jusqu'aux geuoux. Bois, arrondi en haut, b. W\ L 6'^ 
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14» François van Mieris, 1635 f 1681. 

Uae boutique de draps dans laquelle une jeune personu 
montre a un cavalier, (jui lui caresse le menton, des drap 
eî d'autres étoffes, 6{n\vs en quantité partout dans la cham* 
hre; au fond un vieillard est assis près de la cheminée qn 
semble les observer. Signé: F. van Mieriê», 1660.- 
Bois^ arroodi ea haai, h. 1' 9'% L 1' 4''. 

k Guillanme vao Mieris, 1662 fiur. 

Une damé en babit de satin et cptflPée ayec desplmnes blas- 
cfaes^ tenant de la main droite «ne bourse d'argent S^oé 
W. t^tfit Mieris, J^e^iê. Juo. 1684* — Fetiie fig. jat' 
. qn'anx geuonx. Bois, arrondi en bant^ b. S'^^ 1. 6''. 

16. Gérard Terburg, 1608 f 1681. 

Une jenne femme assise en babil de m'aisoifi est oecQpéej 
k peler une pomme qn'nn enfant attend iinree impalienct j 
SOT- une table der'ant elle ub plat arec des pommes et n| 
diatfdelie^. --^ Petite fîg. jusqu'am^ genoux. Toile, b. l' 2''! 
• L tt«A". ' ' ' 

17. Adrien tu der Werfi; tmfim. 

Portrait d'nn homme de distinction, habillé d'une draperie 
de velours rouge au-dessus de ses habits; il s'appuie contre 
• une balustrade qui porte eft bas un sphinx. Signé: Adr".; 
van d^ Werfl. te. 1694. — Petite^ iig. jusqu'aux ge- 
noux. Toile, h. 1' 6 1. 1' 3". * 

, 18. François van Mieris, 1635x1681. ' 

Une jeune femme malade assise dans un fauteuil près de 
son lit, se fait tater le pouls parie médecin; elle a sur ses 
genoux la bible ouTerle et devant elle une table avec diffé-! 
rents objets nécessaires. Au fond une porte ouvre la vue! 
ddus un autre appartement. Signé: Franz Mit ris f. 

1656. — Petites iigg. jusqu'aux genoux. Bois^ h. X\ i. 10 • 

\% (iutllauoie VM Mieris, 1662 f 1747. 

Un iFieiilard comptant de l'argent sur une table à ine per* 
sonne qui s'élcngne indignée. Peul<4tre Demoslhène a?66! 
Laïs. Signée W. van Mfieria f. — Petple» flff* 
jnsqu'aux gendu. Bois, b, t^ L -tff'. 

JOt Gérard Dov, 1613 f 1680. r \, 

Un médeeia regardait de Vf^m^ da^s ,na veçre.i^r^ d'w 
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fewire; derrière lui ope vieille femme qui pleure. Sur le 
parapet de la fenêtre il y a un livre d'anatomic ouvert, un 
fflobe^ one booteille et on plat a barbe. Au-dessous de la 
fenêtre il y a le bas^- relief des enfants jouams par Fia- 

mingo et ie monogramme do peintre : CmV^ ^ Peti- 
tes demi &gg. Bois, arrondi eu haut, ta. V e'^ 1. 1* %\ 

2L Gaspard Netedier^ 1639 f 1684. 

Portrait d%a bomm^^ richement liabillé, à la téte une, as* 
SIS près dîone table et posant la main sur un livre ouvert. 
Sur la taUe il y a des papiers, une petite statne d'Apollon, 
on globe et db lutjb. Dans le fond le miur de la chambre orné 
d'architecture ét la vue dans une' contrée aux bords de la 
mer«-^PetHe fig. jusqu'aux geomn.- Cuivre, b. ti", l. 9". 

Xssr é^ÊoMme, à jfomeh^ ëm précédent. 

22. Keole hollandaise. 

Portrait d'une femme en simple habit noir à large collier de 
dentelles, tenant les mains croisées sur Testomac. Signé: 
W. xm. ^ Demi Ùg. Toile, h. 2' 7»/i'% L 

U. Aiidfé vao Kïiytit, flwissmt vers 1630. 

Pièce de inaruie avec une quantité de vaisseaux de guerre 
qui semblent mettre i la voile ; dans l'avant-foud il y a des 
pièces de cânon, des armes et d'antres munitions de guerre 

prèles à être embarquées. Signé; — Toile, b, 6' 9", 

1. 10'. 

IL Inconnu. . ' - 

Postrait d^nn jeune homme d'un air robuste avec un bonnet 
et an habit noir qu'il serre de ia main droite» Demi ig, 
loUe, h, %* 10", 1. 2[ 4". 

2d« Aiiraàam Wnchters^ florissait vers I6ô0. 

Portrait duroi df Danemarc, ChriêHem /r, en habit fourre 
' d^iine coupe bizarre, avec un bonnet de pelisse attaché par 
un cordon, e t la chaîne de l'ordre de l'éléphant autour du 

cou. Signé; T^K^^*.*- Buste. Bois, M' 3'', 1. i' 

George Qeldorm 15d3tl6tS; 

Portrait d'an jeun*' Konlin» «O'iMbH atibt tnte'wt'ttm de 

9* 
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COU; il a la lêle nue et presse li* num^dMle «w sa poi«« 
trine. — Buste. Toile, h. 2', 1. iMO'", - 

27, Barthélemi Wittig, t l684. 

: TJo granfl repas âvec beaucoup de figuies assises à oue Ion- 
, eue lable dans une salle ornée de tapis et éclairée par des 
' " chandelles. Dans Tangle inférieur i droite il y a un écussoa 

avec la date I64d. - Çmt^ h. z\ 1. a' 8", 

-28. Ferdinand vau Kessel, «e en 1660. 

• Um clM«»e •« «angUet. - Cuivre^ b, ft", V *<>". . 

!(9. Fer4iiund vaa Kessel né en 1660. 

. . Pav$age amc un oart qv» «mbat «?èo tut aerpeut — Cnine, 
t. 6", 1. 10". 

30« Je&D Gheringh^ fiorissaii vers 1665* 

L'intérieur de i église des Jésuites à Anven 9mc le tableao 
de St. Ignace de Loyola au maître-autel et celui de l'As- 
' somption de la Ste Vierge dans la chapelle à'droile, tous lei 
deux peinls par Eubens, qui se trouvent à présent. dans 11 
galerie imp. et roy. dans la chambre IV, Nr. 1 et 2, on ils 

sont décrits. Signé: iiOf ifigb: ao; ^66^ 

3Î« . Ferdinand van, Kessel^ ni m 1660. 

Paysage avec to^te sorte d oiseaux, daus l'avaufe-ftHid- 
Cuivre, h. G ', 1. 10", 

32. Ferdinaod van Kessel, né en 1660. 

Paysage aTM-<Ia fable du MBaBi ifà iiégat* U cigogae. ' 
Omsti, b. fl?',.L 10". 

33. kAm Willarte, né «a 1577. 

Un port de mer avec des vaisseâux allant avec bou veal 
et un fon à la gauche. Signé: A. Wi il arts 1631.— 
. Toile, h. 2', L 3' 8". 

34. Piejre Suayers, né en 1599.,- . ; 

Paysage moatagneniaTeû iiitb^limept xpitté fia milieu; en 
avant quelques voyagetirs qui reposéht'aVec kor -ciiaM 

t. rj^}» dei — Bojs^ h, t\ t\ h 2f V'* 
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Gérard de Uirasse» iUùfiUU 

Plusieurs guerriers réunis dans un bâliment ruiné; l'un dt ux 
est en conversation avec un autre qui, un drapeau à la maiu^ 
esl debout eutre deux canoos. — loilc. h, V 10", 1. 1' 7". 

Gérard de Lairesse, 164011711. 

Quelques soldats fiiiisant godaille avec des femmes dâos 
bâtimeiil rabé. — Toile, h. t' 10'% 1, 1' 1''. 

17. ÂBtoioe- François vas der Meuleo, 1634 f 1690. 

Une escarmoucîie de cavalerie près â'im village. — Toije^ 
h. V y", 1. 2' 2". 

38. A. Duc, florissait vers 1650. 

Pièce de soldat»* Dans nm vaste salle voûtée \xm dame, ha» 
billée en satin noir^ à genoQx devaût un officitr^liii ficésente 
un papier et de l'argent pour sauver ses Jiî^os qa^oii. soldai 
prend d'une caisse ourerle. En arrière on homme est age- 
nouillé devant un autre officier entouré de soldats. Signé: 
A. Duc. f« — Bois, h. V 4", 1- 2' 

39. Nicolas Berghem, 1624 f 1683. ' 

Paysage avec un irnupeau (jui esl conduit à traveiù un ruis- 
seau par une }jerc:i re qui parle à une autre devant elle mon- 
tée sur un âne. Signé: If. Berchem f, 1680. — Toile, 
b. 1' 6", I. 

40. Tliouias Wyck, 1616tl686. 

' Du ancien souterrain avec un puits a la droite* Deu Som- 
mes y sont en conversation à côte ; à gauche un garçon qui 
porte un plat et ptasteHra. pefBoniMs. ^ Boi»^ 11* t' VU» 

41. Laurent de la Hyre^ 1606 f 1656. 

L'Assomption de la'Ste Vierge. — Toile, bu 2' ôVs'', 

1. 1' r\ 

iZ, ConeiUe Poelenbarg, 1586 f 1660. 

. L'Annonciation de la Sle Vierge. L'archange Galiriel des- 
cend sur des nues environné d une quantité de petits auges^ 
qui jettent des Heurs, Signé : C. P. F. — Cuirve^ b- l' e", 
L 1' 3^ • . • ' - 
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43. Gaspard Poossiii, 1613 f 1675. i 

Paysage. Une forêt avec un ruisseau; dans le foaë CNielquc 
bâtiments surmonlenl les arbres. — T«le, h. 1' 6", 1. V 

44* Pierre Vcrelst, florissuU vers 1659* , 

Une auberge a?ec trois paysans assis à table dont Van I 
)a gazette; un qualriènie est assis près de la cbeminée d 
un aulre plaisaule avec i hôtesse ; au fond à gauche aiu 
femme avec deux garçoua. Signé: P. Verelst. — Boii 

45. Jean Brcughel, 1569 f 1625. : 

Les Rois mages adorent l'enfaol Jésus, qui est tenu par la 
Madone assise devant une chaumière ruinée; ils sont entou- 
rés d'une suite nombreuse qui remplit en partie la ville qa'oo 
voit dans le fond. Signé f nVBeSL kbo. t&dS. — Cuivre^ 
h, 1', 1. i' 6^ 1 

46* Cbarles le Brun, 1619 f 1690* 

L'Ascension de Jésus-Christ. — Toile, h. 1' 3"^ L 1 . 

47. Nicolas Bergheni) 1624 f 1683. 

Paysage. Un homme demande le c 1k min à une femme qui 
est assise à garder des oîes; à droite nn berger conduit ua 
taureau en sonnant du cornet. Signé: Berchem /. — Bois,, 
h. If/a", l. t' 2". 

48. Da^is la manière de Heroiaii Swanevelt* 

Piysage avec des mules qui passent m chemin creax. — 
Boéi, 11. h t' 2''. 

49* Gérard Terburg, 1608 f 1681* 

Une jeune fille, assise à une table a demi couverte d'un la- 
pis, écrit une lettre. Le fond est formé par le mur de la 
chambre et par un lit à baldaquin. — Petite iig. jusqu auJ 
genoux. Bois, h. l' 5", 1. 1' • 

50* Jacques van der Daes, 1623 f 1673* . 

Paysage avec ouo fontaine antique ombmée par deux ar^ 
bres; tin troupeau de brebis et ou mulet cEargé reposent a 
<^oté pendant que la bergère s'occupe de deux eafaols. Sgiié: 

9$)i)0iS* MDCLXil. — Bois, h. 1' l^/i", l. l' 6 '. 
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U Nicolas Berghem» 1624 f 1183. 



Paysage avec ta ner n tond ; devant une cbaumière ua 
berger et une bergère sont aitis gardant deux vaches et 
d'autre bétail. Signé: G» P. Bergbem. 164t. — Bois^ 
b. l', 1. V 4". 



Une YieUle femme, la crache à la main, regarde par la fe* 
nétre pour arroser qb pot êwet une giroflée. Une cage sus- 
pendue en haut delà fenêtre porte le nom du peintre; fnMttr^ 



— Petit buste. Bois, h. l' 4i/i'', 1. i' 2»A''. 

%. Pierre Breughel, le jeuoe, florissaît vers leoo. 

Paysage d'une contrée couverte de neige ; sur la rivière 
gelée qui traverse un village, des enfants s^amuseut \ pali* 
. ner. Signé: jt. uvmbl. - Bois, h. 1. 1' »Vt'^ 

L Pierre Schubrack, fiorissait vers 1605. 

Enée sauvant son père Anphise et son fils Ascagne de la ville 
de Troies incendiée. Signé: fb, bchvbrvck. 1605. — Cuivre, 
h. lOVa", I. i' 4". 

5« David ViBckeubooms, né en 15784 

Le cracifiement de Jésus-Christ «ycc me quantité défigures* 

— Cvvre, h. lO", L- 1' 

Mur troiêéèmMf à gmuehe ëu précééent» 

60 Pierre Snayers^ ne en 1593* 

Une grande bataille en pleine campagne' entre de la ca? a- 
lerie et de l'infanterie. — Petites figg. Toile, b* 6^, L V S". 

h Régftier firakeiburgh^ m m 164tt. 

Divertissement de paysans avec une danse au son d'un vio- 
lon joué par un jeune homme. Le maître de la maison veut 
tirer du vin d un lonneau, qui se trouve vide au grand éton- 
nement des assistants. Signé: R, Brakenltur gh, 1690. 

— Toile, h. 2' 2'% 1. r 8". 



Des rnines an bord de la mer. Sur îe devant à gauche \ine 
fontaine antic^ue avec plusieurs feinnies occupées à laver du 
linge et l'artiste qui dessine la contrée. Signé; ïwyck. — 



^ Ciérard Dov, 1613 f 1680. 




8. Thomas Wyck, t616tl686. 



loiie, b. 3' 7 y«", ir 9". 
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59. Régoier Brakeobiugi^ né eiv 1649» 

Là fête de» Rcris «âléturée cJbtt dés paysans par un repas 
avee de la «niftiqiie. Signé: R: S^aek^nfmrgh. t690j 
— Tdie, 2' 2 ", 1. 2' S''. 

60. FraDçois de Paale Ferg, 1689 f 1740. 

Une foire très -fréquentée dans une ville; au milieu une! 
scène de théâtre est érigée et au fond ou voit des ruiaes; 
aiiiiques. — Cuivre , h. 1' 10", 1. 2' 6". 

61. François de Paule Fers:, 1689x1740. I 

Une foire dans une ville avec uae quantité 4^ figures. — 
Cuivre, 11. l' 10", L 2' 6", . * * ' 

62. Jean-Henri Roos, 1631 f 1685. \ \ 

Pièce d'animaux. Quelque bétail paissant auprès d'onefoih! 
lame et d'un bâtim^ent ruiné qui contient fne écurie avec desi 
cheyauxv La bergère repose sur une petite coUîoe en cajo-^ 
lant un agneau et un garçon joue avec im Ikmc à côté., 

Signé: J^uos pinx. 1682. Toile ^ b. V tO»/V'?! 
L 2' 6". ^ . . , ^ / , 

63. Philippe Wouwcrmans, lG20tl668. " 

Paysage sombre et désert. Sur une route gui conduit ptift ; 
d'une ancienDe maison au pied d'une, colline à ^Fcrs qq 
ruisseau, prusienrs voitures sont attaqhées par une bande dei 

brigands i cbeval. Signé du mpnogramiiie SiuP^~'^^^\ 

64. Jean -Henri Roos, 1631 f 1685, 

Pièce d'animaux. Dans un paysajçe avec les restes d'un nn- i 
cien aqueduc quelque bétail païf près d'un rocher escarpé: 
gardé psr uue bergère assise à terre et ^n garçon qui joue I 

avec un chien* Signé: J^oo^ pinx. i«$&2« Tofle, 

h. t' tOt/4", 1. 2' 5''. • i 

65. David ViocltenbooiBS, né en 1578. | 

Paysage boisé avec la fuité de la Ste Famille en Egypte. - ] 
. BoU, b. 9«/a", 1. 7". - I 

66. Henri van Steiowyek, le père^ né ver$ 1550t 1604. 

Vue de l'intérieur d'une église goihiquej elït;l de uuiL Dans 
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HitlB chapelle a droilc plusieurs ^lètreb cbdulenl ea olioeur. > 

— Cuivre, h. 8", I. 10". ' " ' ' ' ; 

&!. Pierre Ne«ffs, te fils, florissaU vers 1650, 

Vue de rinlérieur de la fameuse cathédrale d'Anvers; sur le 
devant un enfant est porté au baptèq^e. Signé: P£EXKaKfi£//s. 

— Bois, UVa'S I- 1' ' ' ' • 

68. Pierre Neeffs. le père, florissait vers lÔlOr 

L'iiitérîeiir d'une église gothique,.efifet de nuit; sur le devant 
à droite un prêtre eu orjiemcnt à genoux devant le Su Sacrait' 
meut qui est exposé sur l'autel d'une chapelle latérale. ^ 
Bois, b. 1' tVi", 1. 1' Ô"r ' 

t^d. Ueori vaa Steiuwyck, le ûk, 1589 f vent 1640* 

Liotérieur d'un eachot éclairé seulement par une petite 
lampe avec St. Pierre. qui e$i> délivré par Tuige. Signé: 
H. y. S. 1635. — Bois, b. 8", i. tt". 

70. David ViDelienl^oows, tèé en 1578^ et JeaB Rot- 

• tenhammer, 1564 f 1608. 

' Paysage avec le repos de la Ste Famille pendant la faite eh' 
£gypte; en haut des anges jettent des ueurç. I4es figures 
.sont peintes par Jêan Mottenhammer. Cmre , b. i^/tf', 

* • 

71. Diego Velasqiiez, 1599tlG60. " " ' 

Un paysan riant qui tient une Ueur de la inain 4roite« — 
Buste. XoUc, b. %' 8", L 2'. 

72. Jodoc Monipeiv ^^iî .^^' 1580t • ' 

Grraod paysage moutagneux formant une vaUée< habitée qui 
s'étend asseï loin dan$ le fond avec de grandes masses de 
roebers au èetant a gaocbê. — Toile, b* 6' V'^ U 9/* 

73. Hyaciothe Higaud, 1659^1743. 

Portrait de la duchesse Efitmbetk^'^ Clkarléiie de Lorraine, ' 
fille de Philippe I, duc d'Orléans et mère de l'empereur 

• d'Allemagne François I, âgée de quarante ans, avec une dra- 
perie bleue brodée avec des fleurs de lis en or. Buste, 
Toile, h. 2' 6", 1. 1' 11". ; , . 
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74. Mojse Vyt-den-Broeck, florissait vers 1630. 

Paysage avec des bergers qui dansent autour d'un arbre 
Signé: JTosaa f^t éêm Br^teis. — Bois, h. V 3'' 
1, r S". 

U. Moyse ¥yt-dcû-Broeck, florissait vers 1630. 

paysage avec des nymphes el des faunes <|ni s'amusent 
Signet Mo9€ê Vpî de» Mroeek. — Bcus^ b« S ^ 

1. 2' 8". ' 

76« Jeu Griffîeri né en 1656* 

Vue prise dn Rhin avec une qoanlité de bourgs et de ▼ilU- 
ges. Sur le devant au bord duflenve couvert oe bateaux mic 
auberge ou l'on boit et où Ion danse* — Cuivre» h, 6"^ 
1. 1' ta"- 

77. Je» Griffiez né en im. | 

Vue prise du Rbin. Une conlrée irès-animée avec une quan- 
tité de bateaux dans le tleuve et une auberge à son bord. — 
Cuivre, b, V 6'% L 1' 10". 

78t Pierre van Laar, dit le Bamboche, né vers 1613 
tl6î4. 

Une auberge sur une place dans un quartier écarte de la 
ville de Rome où des paysans boivent et dansent sons uu j 
dr^ip étendu. — Toile, b. 2' 8", 1. 4' 2". 

79. Jean TU Ongteaburg, 1646 f 1733. 

Une escarmouche de cavalerie au pied d un vaste bâtiment , 
ruiné. Signé: v, Muyienburg» — Toile, b« 3' 
1. 4' 8". 

.80. Jean Lingelbach, 1625 f 1687. 

Un port de mer avec beaucoup de figuré dont qttd^cs-nnes I 
sont en costume orienlaL À droite on voit la proue d'une 
galère auprès d'un ancien arc et d'autres bâliments et vais- | 
seaux. Signé: l liiiuci.baob. * Toile, b. 2' M'% L 4' 5". 

81t Uermul SaTUevea, 1609 f 1685. ! 

Une conlrée située aux bords du Rbin qui est couvert de ba* 
teaux, qu'on cbarge. Sur le revers du tableau on lit; 
Ïï0rmmnm Bmft'LeveH f. Utreekt Anno 1666. " 
Bois, b. 1' 6'*, 1. 2'. ' • 
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L Vue prise du haulRhîn avec des montagnes et des bourgs ; 
I sur le devant à gauche quelques Toyageurssur une roule 

! élerée près d*uoe eolonue ruinée. Signé: — Boii, 

h. 6", L 2/. • 

Inconnu* 

Portratf d'un jenne homme a?eo one bareite de vilonrf 
rouge; il semble ebanler m air d'nne feuille qu'il tienl 

des deux mains. Signé ; .0\^« — Petite demi fig* Boii^ 
b. J. 6". 

i4» Robert van Hoecke, né en 1609. 

. Paysage d'biTer. Dans le fossé gelé d|one ?iBe fortiiée one 
ananlité de personnes ae divertissent k patiner pendant que 
a*aatrea les regardent dn bord on des remparts. Signé : E. t« 
H. 1649. BmSf h. 1' 10^'^ 1. 3'. 

S5« CorBeille Poelembiirg, 158ëtl<>60. 

Paysage avec des baigneuses ; dans le fond les restes d'un 
ffrand monument sépulcral. Signé: C. P. F. — Bois^ 
B. 1- 10'. 

66b liieolas Berghera, 1624 f 1683. 

Trois vaches, deuit brebis et une chèvre s'arrêtent dans une 
eau qui tombe d'un rocher; trois femmes cl un homme y sont 
occupés à laver du linge et derrière eux une paysanne, la 
qoenouîlle h la main, est assise sur un tertre et parle avec 
nn homme qui est debout près d'çUe. Signe: N*Bûrchem* 
— Bois, h. 1' 3", 1. l' y". 

87. Adrieu van de Velde, 1639 f 1672. 

Paysage avec les roioea d'an4emple en fond; sur le de?anl 
nn petit tronpean.pait près d'on jrnisseao où Je berger se 
baigne les pieds. Signé: Velde f. S604. ~ Toile 

b. t' 4'^ 1. t' r'- . 

88. Thierri van Berghen, florissait vers 1680, 

. Paysage avec un petit troupeau, parmi lequel un cheval, qui 
arrache les feuilles d^un arbre; au devant la bergère est 
assise avec un garçon qui joue avec un oiseau. Signé: 
D. V. Mêrgkên.r- ToUe, b. i' 2", 1. 1' iO", 
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89. Threrri van Berghen, florissait vers 1680. 

• Paysage avec un troupeau. Un taureau qui poursuit une va- 
che est chassé par le berger. Signé: t?. Bergheu. — 
Toile, h. l' 2", l. i' 10". 

90. Inconnu* 

Paysage avec du bctail paissant. Le berger dort étendu i 
terre sur le devant et la bergère trait une vache* Aufoad 
un village. — Cuivre, h. 8", 1. Q!\ \ 

91t P* de Lelen, 

Portraft d'un jeune homme «yee nir bomiet de velom eroé 

• d*uu fil de perles. Signé: C^à& £cC^\^* *~ Buste. Boisy 
b. 8'', i* 8"; . , 

92. Nicolas Berghem, 1624 f 1683. 

Paysage arec du bétail devant une chaumière; une paysan- 
ne Iran une vache fauve pendant qu'une antre apporte nu 
Tase de cuivre; sur le devant un chien boit d'un pot de lait 
Signer Berekem. — Bois, 1' 2'% 1. V 

93. Nicolas Bergbem, 1624tl6$3. 

fanage avec nn tronpean dont le gardien dort dans l'ombre 
ores d'nne tonree. Signét Berehem. — Bois, b. i' 2", 
l t' «". , , . . 

94. itm van Goyen, 159Stl656«. 

paysage plaiii avec un petit pont et nue croix au milieu. — 
Bois, h, 9', 1. 1' t". 

95. Jean Brcughel, 156911625. 

La tentation de St. Antoine au clair de Inné. Signé: 
6HEL. F. — Cuivre,^ h. d", L 

96. Jean Peters, né en 1625. 

Bord de la noier aveO une tour ronde sùr un irocher qui s'a* 
vance dans Vavant-scène* Signé: /. P. Bois, lu 

97. Philippe WouwermaBs, 1620 f 1668^ ^ 

PêTlA^ SoHiaire de rochers avec des brigands^ qui atta- 
quent des voyageurs. Signé f/^ — Bois, h. 1' 3", 

1. 1' 
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ilâ. CoroeiUe da Sart, 1665 fim. 

Pièce de paysans. Quelques paysans s'amusent anloor d'une 
table dewit une ol^iunîère dans laquelle un d'eux entre 
avec une cruche k la main ;^ près de la porte une femme . 
assise tienK ub eqtot debout à tente» Signé: Cor. do Sar<« 
. tes*. — Bois/b. 1' 2", I. 11'^ ' 

d9. Philippe Woawermans, 1620 f 1668. 

Paysage avec quelques chasseurs k che?al qui retournent 
de la chasse et aiguaieiit leurs cbeTauz dans une eau sur 
laquelle un pont à arches conduit dans un ancien bâtiment. 
— Toile, h, V 3", 1. l'. 9". 

100. David Vinckenbeoms, né m 1578. 

St. Fulgence assis de?ant une grotte dans laquelle son 
compagnon cilluine lesluniirns d'un autel; k droite la vue 
s'ouTre dans un contrée au bord de la mer avec deux moi- 
nes qui s'approcbeut. — Cuivre, b, 9V^'S 1* 1' 1'^ 

101. Juste van Bentum, tl727. 

Un pâtissier entouré d'un garçon qui mange un gâteau, d'un 
vieillard et d^uu petit meiidiaiii qui regardent avidement* 
Effet de nuit. — Cuivre, b. 9'% 1. 7". 

Jeaa Breugbel, 1569 f 1025. 

L'intérieur d^m ménage de paysans. Au milieu de la cham- 
bre un grand chaudron est suspendu sur un feu près du- 

3uel la paysanne chauffe un enfant et un autre est assis 
ans une ebaise. coté le paysan avec nu* enfant plus 
âgé reçoit des présents de deux personnages de la ville* 
Au fond la table dressée et quelques gens de la maison k 
lear travalK — Cuivre, b. 10", 1. 1' l". 

lOâ. Balthasar Deoner, 1685 f 1749. 

Tête d'une vieille femme dans un habit rougeâtre, bordé 
de peau de lynx et un bonnet blanc, avec une pièce de 
taffetas changeant sur la téte. Toile, h. l' 2", L 

104. Baithasar Denoer, 1685 f 1749. 

Tète d'uu vieillard aux cheveux longs gris, dans un habit 
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fourré aa coHel.ie cbemise ouverlrSîgBét 041111er fî 
1726 - Toile; h, 1' \. X\ 

A'u-dessnflF de la port^ d^eatrée. 

mjean-Baptiste Hftelszel^ 1716tl77& 

Pièce de fleurs. - loile, h. 4' L 3'* 
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Chambre cinquième. 



Chambre de Rubeus* 



Mur prtmitr, oxec ta pmrte 4'entrée. 

1. Vierr»-PMil Rubeis, Ié77t l640. 

Pièce d'autel à deux volets. La pièce du milieu représente 
la Madone assise sur un uùae enlource de quatre saintes 
femmes, et présentant une chasuble à St. Ildephonse qui est 
agenouillé devant elle. En haut trois angts dans une gloire. 
Le volel droit montre Tarchiduc Albert^ gouverneur fçénéral 
des Pays-Bas espagnols , k genoux dans un prie-dieu , à 
son côté St. Albert en habit de cardinal; le volel gauche 
représente l'épouse du ptecedent, C la ire^Isahelle- Eugénie 
d Autriche avec Ste Claire à son côté, qui lui présente une 
couronne ornée de roses sur un livre de prières. — Forte 
nature. Bois, b. il' 4", la pièce du milieu 1, T 6", chaque 
volel 3' 6". 

2. Jeaa van Baalea^ né en 1611^ d'après Rubea& 

Pièce de coRtersation cennoe tous le nom dm /otill^'^e 
VAm^w^ B y a Rubeii» Uii^iuêiiie avec ses deux é|>0Q8es 
eft^pludénrs autres personnes qui s'amusent dans on jardin 

Ï»rès d'une fontaine.— TinKUq)iiatfepelbeafigg. Bois» 2', 

3. Pierre-Paul Rubeas, 1517 f 1640. 

Trois enfants nos, assis à terre^ ataqnels le génie de Finno^ 
Genctan[)^te nii>aineaii.'De?a«i mu «ne coA^Uo pleine de 



Digitized by 



. 112 Xcola flaoïMtie. 

4. Copie d'après RubeRS. 

Paysage avec un arc-en-ciel, des Irolipeaar et des bergef 
au devant et des bâtimeiits etdea montagnes au fond, conni 
sous le nom de l' Arc ^ en ^ e i e Boîb, h. 2' a'' 

Au'dessus de la porte d'eotrée. | 

5. Philippe ^Penluaad dfi HMiUtoAi Hii^^P 166 j< 

ff^ers 1Î50. 

Pièce de volaille. Quatre vautours de difTéreutes especei 
assemblés sur la terre. JSigné : Philip. F, d'Mamiir 
ton. Sr. C. M. C. P. 1723. - loile, li. 3' 6", 1. 4'. 

Mur «te mrféwg» «it-A-«te fméfre*. • 

6. Picire-raul Rubens," i577tl640. 

Ste Madeleine pénitenLi , assise près de sa soeur qui semhîà 
lui faire des reprochr s, so tord les mains en pleuraoit sa îie 
. , passée et renverse d'un pieil sa cassette pieiac de bijoux.-! 
// ;; ïçile, h,,6'. 1. 6'. 

7. Pierre-Paul Rubens, 1577 tl640. 

JLa fèlc de Véuos sur Tile de Cyihère. Une prêtres^ allume 
le .sa^rifiçe de?aiil la statue de la dée/ise ^igée sous Vom- 
X bre.de quelques firbr.e8t pendant qu'une (quantité de petiu 
, amours dantent autour ou placent dans Taur* Sur le devant 
' . à droHe des' nj9ipfa^il des. siityres dauiiéut e| à gauche 

Quelques jeunes feinm^s apportent des dous pqur le sacrifice. 
»ans le fond ii y a un temple et les rayouji du soleil cou- 
chant qui percent les rameaux des arbres* ^ Petites figg* 
^i;aile, b. ,6' 10^ i . . ^ 

8. Pierfie-Paol Robeos, xmfim. 

L'Annonciation de la Ste Vierge. — Bois, h. 7' Vf, 1. & 3". 

r 0. Éeale de MUm ' 

Le repas du roi Assuerus. £n bas on lit: Lib. £st her. c« 
7. — Vingt-ciuq petites figg. loUe,,h. 4' 2", 1. 6'>". 

i^. Eeoii^ de Jdubejas, /, . ' // ' ' * \ 

'^POrtmit 4e'laf »eine de Franoey if^r te de ]llfiâicis, avec 
une couronne sur la idtei Buste* ïoila^ h, t'yU if'* 
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|. Piem-P«Ql Rflbens, 1577t1<l4e. 

I Portrait de sa seconde épouse HéVene Forman^ sortant du 
I baîn^ à ce qn'îl paraît^ debout sur uii tapis et tenant des 

deux mains une pelisse néglî|;eaiineot jetée autour de son 

corps. — • Bois, h. ô' 8", La*.' 



l. François Lcux, né vers 1620. 




3. Pierre-Paul Rabens^ 1577 f 1640. 

Grand paysage montagneux dévasté par la grande inonda- 
lion de la Pbrygie. Sur le devant à ganabe sor «ne eolline 
Joptter et Mercure avec Pbilémon et Banda âni se sauvent. 
— Bois, h. 4* 8", I. 6' V\ 

k Pierre-Paul RubeDS, Iô77tl640. 

L'entrevue de Jacob avec Es au et leur réconcilidUon. — 
Yiugl-ciuq. petites ûgg. Bois, h. l' 10", 1. 2' 9 

5. Pierre-Paul Rubeus, 1577tl640. 

Angélique endormie et Termite enchanteur qui la i c pjarde 
avec cupidité; un de ses démons lui arrache le coussin. 
Sujet ^îr^ ^u poème Oriando fnrieso de i'Arioste* ^ Bois, 
h. 6", 1. 2' t". 

G. Antoine van Dyck, 1599 f 164L (?) 

Portrait d^nn bomoie apx obeveux eonrta et iioira, avec me 
flamme brune au menton, en habit noir avec un collier de 
dentelles: — Demi fig. Iode, h. %' 4^, L 10"; 

\i. Antoine van Dyek^ 1599 f 1641. (?) 

^^I^ortraît d'un jeune bomme aux cbevenx brans et S la bafbe 
"btûiïde, en simple babil noir. Demi fig. Toile, 
1. i' iO", 

ê. Pierre-Paul Rubens, 1577 tl640, 

Représenlaiioii nl](^gorique d'un héros triomphant; il est as- 
sis sur les cadavres des vaincus, tenant un poignard de la 
main droile et son bouclier de la gauche; à son côté Bellooe^ 
la foudre a la main, et la Victoire qui le couroime de Imk» 

10 
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19. Pierre-Paul Ribeos, 157Ttl64ft. 

Paysage avec un imcien cbfieaa aisex élendiL slm4 au Buliei 
d'un lac; daus l'avant-scene une société de dames et ih 
messieurs s'amusent k la danse et à la musique* — Treto 
pelites figg. Bois, b. 1' %'\ L 3'. 

20. Pierre-Pattl HokCTS, 15î7tl64(l, 

Porirait de Tarchiduc d'Autriche Ferdmaiiii, roi de Hongrie 
pt plus lard empereur, îe troisième de ce nom; babillé à 11 
boncroise, debout, le sceptre à la main. Fond d arcbileclure, 
forle nature. Toile, b. 8' 2", 1. 3' 6^ 

21. Pierre-Paiil Rubens, 1577 f 1640. 

Tableau formant autrefois Texlérieur des volels du Nr. i éi 
cette chambre ; il repr<^sente la Ste Famille. Sur la partiel 
gaïuhe la Madone avec l'enfant Jésus est assise sous uaj 
grand pommier, derrière elle St. Joseph. A droite Sle Eli^ 
' sabeth ]urs(nte le petit St. Jean à l'enfant Jésus, auquel 
St.Zacharie donne une branche avec deux pommes,— FiffW 
nature. Bois, b.U' 4", t^". 

22. Pierre-Paul Rubens, 1577 f 1640. 

Portrait de l'infant d'Espagne Charles-Ferdinand^ cardioal 
et gouviTueur général des Pays-Bas espagnols. Il est dej 
bout en pleine armure, un chapeau e.mpanaché sur ia lel« 
et le hâion de commandant a la main. Fond d'arcbilectUTft 

— Forte nature, loilc, h. 8' 2", 1. 3' 6". 

23. Pieire-Paal Rubens, 1577tl640. 

portrait de l'emperfur Maximilien /, en armure d'argeul 
dorée et avec nue cotte d armes aux armoiries autrichiennes 
Autour du cou il porte la toison d'or et sur la têie un casquB 
Qfiié de pierres précieuses et surmonté d une petite couronnai 

— Fig. jusquaux genoux. Forte nature. Bois, ïu, 4' 4 ] 
L 3' 2". 

24. Pierre-Paul Rubens, 1577 f 1640. 

Portrait d'un homme d'un âge avancé avec la baA*<> 
pointe, en habit noir avec un large collier blanc. — Basie 
- Bois, 11- 1' r\ U i' 4'/. 

Ûi# Jean van Baalen, né en 1611, iVaprès Rubens. 

La Madone avec l'enfant Jésna endormi snr son sein, ei 

il ' 
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assise soua nn berceau de?aiu un bfîtiincnt magnifique; de» 
¥ant e]l6 Si. Jean jouant avec son agneau et deux autres 
enfants, derrière elle St. George avec un drapeau et deux 
saintes femmes. Au fond un paysage avec St. Joseph qui dort 
appujé contre an arbre. — Cuivre^ h* i' !• 1' lOVt'^ 

i. Pierre-Piiul Rubens, 1577 f 1640. 

Portrait en profil d'un homme âgé à la tète chauve, avec un 
grand toor de coq. ^ Buste. Bois, b. t' r\ U 1' 3''. 

\ Pierre-PAui HvbeBs, lân tl640« 

Pprtrait du due de Bourgogne , PMippe^^Bou^ k la tête 
Aué» en armure avec le manteau dueal et l'ordre de la toi- 
son iFor fondé par lut* Fig. jusqu'aux ' genoux. Forte 
ualnre. Boia» b. 8' »'^ I. S' r\ 

Au-desjui de la porte de sortie. 

^ Pliili|ipe*FerdiDaDd de UaïuiUoD^ né vers 1664 
- vers 1750. 

Pièce de volaille. Dîff^'Tenls oiseaux iqii.iliques assemblés 
près d'uiif eau ; un pélican se dislingue entre eux. Signé: 
Fhilift. F. d'Mamilton. S. C. if. C. P. 1724. — Toile, 
h, 3' 6'% i. 4'. 



10 



Digilized by 



I 



ne 
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Chambre de Teuiers, 



\. I 

' ' . • - ' I 

Mur premier, w«c lo porie â^emëré^* I 

1. Jean Fyt, /^^J 1625, et Thomas WiDebort,! 

Diane rt iuurnée de la chasse se reposé «dus jime Imte éiei^l 
due eutre des arbres, pendant <jae sc« Irois^compagnoi €00i| 
occupées du gibier et de la volaille rapporlés, pu des chîcoij 
Signé: Joannes Fyt, f- 1660. Le« figures SOOt peÎBltt 
par ikumas Wiltebort — Toile, h. 6' 9'% L »' 2''. 

2. François Snyders, 15Î9 f 

Deux renards poursuivis par cinq chiens dans une plaine. 
— Toile, h. 6' 5", U î' 7". ^ 

3. Da\id Teniers, le jeune, 1610 f 1690. 

Une Doee de paysans. Les fiancés causent contideniielîenieîîl 
ensemble sur le devant et un joueur de cornemuse les epie. 
Signé: David, Teniers. An 1648.— Les trois figures au de- 
vant jusquanx genooi et d'on tiers de nature» Toile^b.2'4'') 
1. 3' 6". 

4t. David Teuiers, le jeune, 1610 f 1690. . 

Portrait d'un jeune hoinine avec on ebapeau à larges bords, 
UD mauteau noir et uu eoHier garni de dentelles; U tient mi 
ganu de la main gauohe* — Demi flg. Tdle^ ofalej 
b. 8", lt\ 

b. David Teniers, le jeune, 1610tl690t 

Abraham etisaac sur la montagne de 31oria a genoux detUri 
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I l'autel sur lequel le lulier que Die u lui unit iiivoyé pour 

I le saciilice au lieu de son fils ; au ibod les valeU avec i ane. 

î Signé: David. Tbkikhs. Fbc. 1663. — Un liers de nature* 

r Toile, h. 4' I", 1. 3' 3"., 

^6. Pierre-Paul Rubens, mifim. 

f Portrait d'une dame en h*ibit simple avec un noeud de ruban 
I jaune sur le sein, tenant ses g nits de la uiam droite et 
' uu manchon de la gauche. — Dtiia iig. Bois, ovale, h. 2' 1*\ 
^ 1. 1' 10". 

î. David Teniers, le jeune, 1610tl6»«r 

Une bande de brigands saccageant va\ village et mallrailanl' 
les babilanls. Sur !e devant un brigaud menace uu vieillard 
et une vieille nvec un pistolet. Sifrn<^: David. Tekises. An. 
1648. — Les trois figures au devant jusqu^aux genoiu à'im 
Uers.de nature. Toile, b. 2' 4'% 1. â' G". 

8. FkUii^ie Wouwermaos, 1620 f 1G6S. 

Un manège en pf^in air a?ec un chevalier sur un beau cbe- 
Tal blanc. À gauche il j a une eau avec quelques garçons 
qui s'y bi^eul^ pendant que quaire chevaux sont ceûdniU 
au gué. Signé du monogramme; ToOe, 
h. r 10", 1. 4'. 

9. David Teniers, le jeune, 1610 f 1690. 

Une fille agenouillée par terre nettoie un chaut] ion et un 
bomme assis près d'elle se permet quelques liberies. La 
scène se passe dans un souterrain plein d'ustensiles de cui- 
sine el éclairé par une fenêtre pnr laquelle la feïnme de 
notre homme Tépie d'un air courroucé. Signe: D. ïxki£B8. 
- Toile, b. i' 6", L 2' 3". 

10. David Teniers, le Jeune, 1610 f 1690. 

La faiseuse de saucissei. Dans une e«Uue une jeune feniiiie 
, est occupée à faire des saucisses entourée des objets néces- 
♦ sairès. Derrière elle il y a nu grând porc, suspendu au mur. 

Vu garçon souriant s'éloigne vers le f^nd ou quatre paysans 
^ et «ne fiimme sont assemMés^auloiia d'qne cheminée, fiigoe^ 

D. IsKtams. F. - Toile, M. i' 6", L 2*. 

11« Jean Jordaens, flurissait vers 1624« 

Un eabinet des arts rempli de tableaux el de tonte sorte 
d'obieis 4 art et oature. Au devant plusieurs peispnnes, 
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dont les unes regardent quelques tableaux déposés par terre, 
les autres divers objets étalés sur une table près de la feuê- 
tre. — Bois, h. 2' 1. 3' 9»/a". 

12. Charles da Jardin^ 1635 f 1678. 

Une vache brune, deux chèvres et une brebis réunies sur 
une colline de derrière laqaeUe le berger moûte avec son 
chieo. — Toile^ h. 9", h tV\ 

13. Pierre van Elst. 

Deux pajsaDi et noe femme, qui fume do tabae, sont assis 
antoor d'un tonneau érigé au milieu de la chambre; un troi- 
sième allume sa pipe k la cheminée. Signé da monogramme: 

'^E'. Bofa, b. 1, l' tiA^ 

14. Albert Kuyp, né m 1606. 

Cinq vaches, dont quatre sont couchées, assembîéeis dans uoe 
plaine bornée, de buissons à droite. — Bois, h. 9'% h llVt"« 

15. Jean Steen, 1636 tl6S9. 

Une noce de pàvsant. La chambre da fealin est pleme de 

convives parmi leiçoeU on distingue une femme qui est as* 
sise à table en allaitant un enfant. De loutre côté on con- 
duit en leur faisant un charivari les nouveaux mariés à la 
chambre nnptiale. - Toiles b. t' 9^M'U ht 2". 

16. David Teoiers^ le jeune, 1610 f 1690. 

Fête de village, célébrée devant ane auberge qui est oruée 
d'an grand drapean* A drdte il y a plnâenrs paysans assis 
à table, an miliea on danse, et a ganche il y â quelques 
personnes jiui arrivent de la TiAct dans lesquelles on reconnaît 
Temlers loi-même avec saiàmille. Signé : David. TENiEas.FB. 
-Toile, b. 5'% h 3' «"y 

17. David Ryekaert^ m m 16lâ# 

Une sorcière qui chasse avec son balai des fantômes d'on^ 
caverne. — Bois, h, l' 6", 1. 2'. 

18. Henri van Steiuwvck, le père, né vers 1550 
t 1604. 

Intérlenr 'd'une prison souterraine éclairée d'tinc seule petite 
' lampe , jiTeo Si. Pierre qoi est délivré par Pange. Signé: 
■Biiins Vi STBHWYGK: — Bois^ h. 1' 2''> L 1' 
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I, École de David Teaiers^ le jeaoflt 

Un soldat assis i table dans une auberge charge sa {lipo; 
l'hôtesse prend la cruche de la table et semble être sur le 
poîut de sortir par la porte. — Boi«, b. loVa 1. 1' 

An-de^sas de la porte d^entrée. 

tO« Franfois-GHeroard Tamui, mSillU. 

Pièce de Heurs. — Toile, b. 3' 11", 1. 3' 

Mur 4€mxiémê€, 4e« fenéire^. 

Coni«iUe de Vos^ fiorissait vers 1640. 

Le baplèroe du roi dti Fraucs Clovis par larchevêque St. 
Remi dans la cathédrale de Reims le 23. Décembre 41^6. — 
Quinze figg. Toile, h. 6' 4", 1. V 5''. 

II. Corneille Schut, né f>ers 1590. 

Héro pleure son ainaul Léandre qui est étendu mort au bord 
de la mer; à côté d'elle un Amour pleurant. Toile, 
b. 4' 10", 1. 6' 8". 

23* Abrabam Jansens^ fiorissait vers 1620. 

Ténus se reposant sur lea genoux de son amant Adonis; k 
eolé deu Amours et quelques chiena de cbasae. Fond on 
payaage. — Toile, h. 6* 4", 1. V 

IL JDaiid Ryekaert^ né e^ tm. 

Fête de village arec une quantité de pajsana dansants et 
buvants. Au milieu un vieillard^ une cruche à la main, est 
assis près d^one femme qui lient un enfant debout par terre. 
Derrière eux deux dames bien mises se font voir, l'une 
d'elles porte un petit chien sur le bras, l'autre parle avec 
un bomme à cheval relonrnant^de la chasse ; un paysan près 
de lui porte un fusil et un lièvre tué. Dans l'avant^^scène 
trois enfants luttent en jouant. Signe: Dat>iée Bpehaërt 
Fecii Jntverpiae 1648. — Toile, h. 3' 10", 1. 5' 

25. Jaeqms vaa der Does^ 1623tl673. 

Paysage italien avec des ruines. ^ Au devant une paysanne, 
qui garde un agneau et une chèvre allaitante, est endor- 
• mie avec son cbien et observée par un garçoB. — Toile, 
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* ]20 JBeole flanMde* ^ 

26. Heori van ^teiiw A 1^ t 164â 

Pièce d'arebileeture» eAit de miil* Une prison cenitrake <U 
pierres taillées, vootée el soQlêMe par des- piliers niâssifid 
dans laqaelle les gardiens endotmis et Panje qni coodqit SU 
Pierre an milieu deni. Sigtié: bns. stsiiiwtck^ 1621. — 
Toile, h. 4', I. 6' 2". 

27. . Pierre van Uar, du le Baiiiboclie, né vers 1613 
tl6î4. i 

Une auberfTfe dans tin bâtiment ruiné; le garçon présente 
une bouteille de vin k un paysan qui est assis sur un tronc 
d'arbre el re^^arde son pied blessé eu tenant derrière loi sou 
cbeval par la bride. — Toile, h. 1' 10", 1. 1' 4". 

28« David Ryckaert, né en 1615« 

Le sac d'un Tillage par une troape de soldats qni font lai 
débancbe antoord'one table devant une auberge. Sur le de^ 
yant toute sorte d'objets saccadés sont entassés et le obef de 
la bande est sur le point de monter spr son cbeyal| à la 
qnene duquel il a llé deux villageois pendant quêteurs fem- 
mes et leurs enfants le supplient à genoux de les laisser 
libres. Au fond l'église du Tillage inûentfée. Signé: 
Ryckaert FeeiîAntverpiat 1649.-^ Toile, b. 3^ 10^ 
1. 6^ 

29. Henri vau Steinwyck, le fils, 1589 f iers 1640. 

L'intérienr d'une église da style italien avec des figuret. 
Effet d« jour. — Boic, b. 1' 1. t' 6". 

dû. Heori vao Steinwyck , le père^ . né vers \^ 

tl604. 

L'intérieur d'une église gothique Avee des figoresi effet de 
jour. Signé : bbnmcvs vak «nmwTCK. «s. ~r Cuivre, 
. . h. t'r, 1.1' «". - 

31. DAvid Teoiers, le vieux, 1582tl649. 

Pan dansant avec une nymphe en jouant de la' rifllo el en 
battant le tambourin ; en arrière deux satyres et quelques 
nymphes assis dans 1 ombre et un couple qui sort d'uu 
bosquet. Signe ;D. Twiusas. Ffcix. 163g. — Cuivre, h. , 
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\, David Teniers, le jeune, 1610 f 1690. 

Une contrée couverte de neige a?ec un ?îUage et une yille 
au fond. Sur le devant un finmn iKNid|iii QepfaMS* 
Toile, h. 1' 10", L 2' 

David Teniers, le vieux/ 1582 tl649t 

Vertumne en forme d'une vieille femme aisii dans on ber- 
ceau avec VomùtËRy cherche a lui faire «oonailre les «enti- 
ments de Pamour; dans 1^ foad on soperbe jardin «Mec 
^ étendu. Signés 9, Xnuns^FvqiT. 1638.-- Cuivre, ta. 1' ^\ 
L l' 11'/. ■ ' 

L David Teoiers, le jeune, 1610 f 1690. 

Une partie du cabinet de tableanx de l'archiduc d'Autriche 
Léopold' Guillaume, gouverneur général des Pays-Bas^ com- 
me il existait à Bruxelles en^l65€. On y voit 50 tableaux 
de maîtres italiens copiés très- exactement en petit, mais 
sans égard pour la grandeur $ plusieurs d'entre eux se trou- 
vent encore d^ins la galerie imp. et rof« avec i^^lle cm 
cabinet a été réuni. Teniers loi^même^ qui en avait la di- 
rection, montre a l'archiduc quelques tableaux déposés par 
terre comme s'il attendait ses ordres à leur égard. Près 
d'une fenêtre à droite la suite de l'archidnc est assemblée 
autour d'une table afec me petite statue éijpiestre de l'ar^ 
chidne; trois messieiors regardent des dessins et les deux 
autres parlent avec un pMt abbé. Petites ûgg. Toile, 

u David Teniers^ le jeiue, 1610 f 1690. 

Des paysans tirant a Tarbaleie devant un vfllage. Signé: 
D. TMnM.FKc. - Toile, h. i' K)", 1. U/àf\ 

\. Diivid Teuers, le jeune, 1610 f 1690. 

Buste en profil d'un vieillard aux cheveuik blancs ; il porte 
UA habit et un bonnet gris. — Bois, h. 1' 8", i. l 6", 

l David Teniers, le jeune, 1610tl690. 

Paysage avec une quantité de paysans et de paysannes qui 
dansent dans une longue ûle d'un village vers U ebamp* 
Signé: D. iBimiia. Fjm». — XoUe, h, 1' ê'', L 8'. 

David Teniers, le vieux, 1582 1 1649. 

Paysage avec Junon et Juptler qui lui demande le méta-» 
morpboiée eu M«ka bliMb^s à «eié Vmsle et le paen qui 

U 
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te que(t)B9ii|. 'Signé: i>..TMincH. .1088. — . €«l^ 
h. t' 6", 1, l' it". I 

39» J«aB vMk <ioyey> • 1596 1 1656, et Pkilippe Wo 
wermans, 1620.tl668. 

Contrée plaine* sans arbres ; au devant un cheval chargé 
du bétail ^tanehant sa soif dans une petite eau au pî 
d'une cloison de planches ruinée. Les animaux sont peii 
> ' par PhUipp0 Wéuwerinans, Si gné des nonogramm 

* des deux artiste^ : et -^*oi«, h, tf %^f% 

40. David Teoiers, le vieax, 1582 f 1649. 

Paysage avec Mercure qui eudormil Argus aux cent yi i 
au sou de sa Uûte pour délivrer lo changée en vache blaL 
cbe. Signé: D. Tenikes. Fecit. 1638, — Cuivre, h. 1' & 

: . 1. l'm . 

,41. David Teiiiers^ le jeune, 1610 fim 

. Deux garçons parlent ensemble devant uu vilUige, un troi 
sième joue avec un chien eu lui jetant une balle. Signé 
D, Teniers. F. - Bois, b. 1' 1", 1. l' 7". 

A% David Tenièrs, le jeune, 1610 f 1690. 

Deux paysans dans une chambre; l'un d'eux lit îa gazeUfi 
et l'autre Tecoule en fumant et en se chaufTaiit a la chemi- 
née. Au fond uue feiiinie occupée à faire la cuisine et deux 
hommes. Signé: D. XsKiKiis. Fbo. 1W5. — JBoi&, h. 

. 43. Isaa& van Ostade, né en 1612. - 

Un dentiste de village dans sa boutique tire une dent à un 
paysan; un garçon lui tient un plat, la femme avec troi? 
• ' .eufants est à genoux baignée de pleurs, et un vieillard r - 

farde tranquillement l'opératiou appuyé sur son bâton. - 
lois, h. \' 1. 1' 3»/a". 

44. David Teniers, lé jeuue, 1610 f 1690. 

i • > Plusieurs paysans et une femme qui taille du tabac dans une 
chambré ; une autre femme entre par la porte du fond. 
Signé: D, Teiuk^s. 1671,-^ Bois. b. 9 Va", 1. 1', 

45. ,David Teniers, le jeuoe, 1610 1 1^90.. 

Uu^ Mmnt^ oetloio uu chaudron dana uae euisite$ k côté 
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CliMOire sixième. '12$ 

quelques chèvres et de la volaille et au fond une vieille 
femme et uu garçon qui se cliautTeut à la cbemioée* — BoU, 

Mut traiêième, porte 4e ewrUem ; 

k Gérard Hontborsl^ jié en 1592. 

Jéftiu-Cbrist conduit par les soldats devaut Pilate igiii est 
assis à une table où il y a une cbaudeUe allomée* -r* Sept 
flgg. Toile, b. 8' 6", L 5' 5'*. . 

17. Diego Velasqaez^ l^tl^OO. 

Pièce de famille. La famille du peintre lui- même ^ c'est- 
à-dire sa feniime Dona ^uana^ fille de son maître François 
Pacheço, avec ses enfants et quelques autres personnes as- 
semblés au devant^ pendant que l'artiste lui-même ddns le 
fond peint à un tableau dans $on atelier. Douze iigg. 
Deux tiers de nature.' Toile, h. 4' 9", 1. 5' 5". ' * 

& Jacques van Oost, 1600 f 1671; 

L'adoration des bergers à la crèche; J icôlé St. Joseph et 
St. François d Assise. — Six ligg. loile, arrondi en baut, 
h. 8' 2", 1. 6'. ' . . . 

19. Gérard SeêJiers, 1589 f 1651. 

La Madone assise par terre tient Penfant Jésus sur ses ge- 
noux auquel St. Jean-Baptiste présente un oiseau. Fond du 
paysage* — Petite nature. Toile, b. d' %'\ 1. 4' iO"'* 

0. Thierri van Delen> flarissait vers 1640* 

Pièce d'arcbitectore sans figures représentant un vaste édt- 
ftcé k colonnes; Signé : n. van dblbn. r — Bois, b* 2^ 9'^, 
h 3' il". 

>1. David TeDiers, le jeuae, 1610 f 1690. 

La fêle des arbalétriers qui était célébrée chaque année à 
Bruxelles ^ur la place des Sablons, représentée Pan 1652, 
lorsque rarchiduc Léopold- Guillaume y gouverneur général 
des Pays-Bas, nommé membre honoraire de la com])agnie 
des ari)alétriers de Bruxelles.^ rcriit des mains des députes 
de cette compagnie uae arbalète sur une tribune érigée de- 
Tant Pégh'se de Ste Gudule. Parmi la ma^se du peuple qui 
couvre toute la place il y a quantité de portraits et princi- 
paiement ceux de Teniers lui-même et de sa famille dans 

11* 
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ToH«, h. 4^ 5'', 1. 1 r . 

52. Guillaume vaa. Ehreoberg ^ flarifsait vers 16i 

Vue de rintérieur d'ane égUse i>âHe ikns le isçoût itali^ 
Sur le devant a droite il y a un superbe moanmenl sépi 
cral d un pape sous «ne coupole poi^e par des coloaues J 
ganchô nn prêtre entouré de quelques personnes uurie le 1 
Sacrament Signé: W. van EÂr a Mtb^ r g f,. 166€. 
Toile, h. 3' 1", 1. 3' iO". . 

53. David Tenîers, le jeune, 1610 1 16Ô0. 

Une elable de vaches; la paysanne trait une vache en pâj 
lant avec le berger de quelques brebis assemblées à droiB 
Dans le fond 4111 homme entre par la porte avec imiNtqad 
Signé ; J). IsuMU». F. £ois, b. 1. .3' M\ 

54. David Teniers, le jeune, ISiOtlfiM. 

Hue éiable avec queloues chèms à droite èc quelques pd 
ces de Yolaille k gmc^e. Un gàfçon joue de la Mto^t ni 
femme soctpar la porte du fond aveé une ocachamia maii 
Signé: J). Tbskes. F. Bois, h. 8" 2'% l. i'^* 

Aa-dessns de la porte de sortie. 

55. Jean-Baptiste IbkdszeV mot irm ' 

Piice de fleon et de fhiitt . — ItoMe aatnre. ToOe, b. V il" 
1.8'9". 
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Chambre septième. 



Mur premier, avec la porte d'entrée* 

1. Théodore t«b Tholden, ni en 1607. 

La Madone a?ec renfant Jésus, assise sur un irone, reçoit 
l'bommage des trois provinces la Flandre, le Brabant et le 
HeinanU qai sont représentées par des femmes tenant les 
armoiries de ces provinces. En haut se montrent deux an- 
ges, doiii l'un tiiiii les codes de ces provinces, l'autre verse 
des pièces d'or d'une corne d'abondance. Signé: T. van 
Thulden feC A^. — ïoile, h. a", J. 6' &\ 

2. Abraham van Dieppenbeck, 1607tl675. 

La yanilé el Tinstabilité des chose» hmaioes représentées 
par un vien philosophe qui est assis à une table IcbuibI une 
téte de mott d'une main et dispersant de l'antre mi peu de 
cendres sur la terre. Devant le table deux génies s^anniienl 
à faire des bonles de savon et dans les nues trois aulres Ue»^ 
nent un ruban qui porte l'mscrîplion: iveecn nmrffL 
loile^ 6", \ 6' ta". 

3o Théodore van TbuldeDi né en mi^ 

La ViâMion de la 8le Vierge. — Cinq Hgg. Petite nature. 

4» MartHi de Vos^ lô20tl§04. 

Son propre portrait à la tête nue aux cheveux et à la barbe 
courts; en habit noir avec no collier raide. — Buste. Bois, 
h. 1' 6'% 1. \' a 

&. Gérard Hondiorst, né m 1592* 

Buste d'un garçon qui, tenant nne lumière à la main, agace 
un chien en lui montrant un gâteau. - Bois, h. i' 9'^ 1. 1' 

6. Maitbieu Merian, le jeune, 1621 f 1687. 

Bott» d'un vieillard qui semble tourir i aiteUm cbote eu 
bak — Boàfy b. i' «\ L l' s". . 
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7. Juste van Egmont, 1602tl674. 

Portrait du roi d'Espagne , Philippe /F, avec un haï 
brodé en or et l'ordre de la ioisoa d'or. — Buste. Xoij 

8. Moine Moori 1519tlâ7â. 

Portrail du peiolre GiUes Moêioêrti aux ctaeveiUL roiiXt < 
habit noir avec fU^odUier ganit 4e AdtMy^ — Svsfe. Boi 
h. 1' 4", I. i' 1". 

9. i(M vu Hoeck, 16G0t l<)50. 

PjOrlrail da roi d'Espagne Philippe IV, habillé en noir ave 
«Q coUet uni et une chame d'or autour du cou. — BusU 
Tofle^h. i. r r\ 

ÏQ. Pierre Snayers^ né en 1593. 

Halte d'une troupe de cavalerie près d^une eau» — Xoile 
b. 2' 4'', 1. .3' 10". 

11. Christophe Paudltz, né en 1618. 

Buste d uo jeune iiomine atec ûe longs cheveux blond^ 
flottants et on bonnet orné d'Anne plume. ^ Bois. h. ti 

12. François Leux, né vers 1620. 

Allégorie. La vanité et Pinstabililé des cboses représentées 
par un génie ailé qui tient de |a main gauche uu médailloa 
et montre de l'autre un globe terrestre. Devant lot il 7^ 
deux tables, dont l'une est couverte de Teloars. crainoisi 
et de toute sorte de choses précieuses, l'antre, est tome 
pourrie, porte rinscription: NIL omit, des têtes de mort, des 
livres déchirés, des armures couvertes de rouM^e, d'autres 
objets à demi détruits et nue chandelle éteinte. Fif. ju- 
qu'aux genoux. Toile, ïu 4' 10'', L &* 

13. Jean yan der Vinoe, né en 1663. 

Un musicien mendiant qui joue ûe la vielle devant «ne mai- 
son; un garçon avec une marotte sur la tète l'accompagne 
avec un triangle. — Bois, b. r 1. l' 3'/. 

14. Pierre SDayers, né e» 1593, 

Champ d'une bataille de cavalerie. En avant à droite no 
eapuainn se fait présenter des prisonniers et à gauche quel- 
ques morts qu'on déponiBe. -^ Toile, b. %^ 1. V tO\ 
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)t JaciBes Courtois, dit le Bourgnignoiii 1621 f 1676. 

BataiUe de cavalerie, — ToUe^ b. 2' df', L 3' 10''. 

6. Christophe Pauditz, né en 1618. 

Buste d'un vieillard avec une loogue barbe blanche et un 
chapeau pointu, usé. Signé: Œ^ri jloff<r ^ aubi| i66(L-^ 
. Toile, h. 2', 1. 1' r\ 

l Joseph van Cra«sbeeke, 1609 f 1641. 

Trois soldats ea couversalion avec deux femmes qui sont as- 
sises sur uu mur en partie écroule. Au fond un paysage avec 
un TiUage. Signé; CB. ^ Bois, 1' 4'', 1. 1'. 

S« Jacques Courtois, du le Bourguignon, 1621tl676* 

BaiaiUe de caYalerie. — Toile, 2' 3 % i. 3' t(/^ 

9, Inconnu. • • 

Portrait d'un jeune homme, Fond un rideau et du paysage. 
— Petit buste. Bois rond, 6Va'' eo diametce^ 

s 

Au-dessus de la porte d'entrée, 

0. François-Guernard Tamm, 1658 f 1724. 

, Pièce de fleurs et de fruits* ^ Forte nature. Toile^ OTaïe^ 
b. 8' 6", 1. 4' tO". 

Jfasr demném^, viM^à'ViM 4e« fenêtres. > 
An-detsus de la porte de cominunicaiLou. 

1. Frauçois-Guernard Tamm, 1658 1 17^4. 

Pièce de lleurs et de fruits. — Forle nalufe. loile, ovale^ 
b. 3' 6", 1. 4' 10". . 

2. Théodore van Tholden, né en 1607. 

Allégorie. Le retour de la paix représenté par un jeune hé- 
ros debout sur un char de triomphe qui est tiré par quatre 
ligures allégoriques ) deux autres dans une gloire couronnent: 
le béros de lauriers et des gens des deux sexes et de tout 
âge lui présentent leurs homraafres. Dans le fond un champ 
de bataille. Signe: T, van Thulden fect. A^. 1665. — 
Trente figg. Forle nature. Toile, h. 13', 1, 13*. 

l. Joste SosteriMils, 1597tl68L 

Portrait de rarchiducbesse Claudie^FéêêcUé, fiUe du grand- 
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' toc tt^TtoiOMUl FirdiqaAlil de Médkis, et épouse de lar- 
chidue d'Aôtricbe Léopold V, comte du Tj roi ; elle est ha- 
billée tout en noir et debout près d'une table sur laquelle 
son petit chien est assis, JPig. iu&qu'aux genoux* Toile; 
. h. 4', 1. 3' 2". 

24. HyadBttie Rigaud, 1659 1 1743. 

Portrait d'un grand personnage ecclésiastique en grande per- 
fore et ample robe de velours cramoisi, assis dans nu iâu* 
tetail. — Fig. jusqu'aux genoux. Toile, h. 4' 3", U 3' 

25. Diego Mmm, \mftm. 

Portrait du roi d'Espagne"; Philippe IV^ nu-têie, en simple 
babil noir; iî lient on papier de la main droite et pose l'au- 
tre qui tieiit un gaut sur la poignée de i'épée. — Fig. jus- 
qu'aux genoux. Toile, h. 4% 1. 2' . 

26. Robert van Hoeckc, né en 1609. . 

Un camp« — Bois^ h. 10", h 1' 1"^ 

27. Robert \an Hoecke, né en 1609. 

Des voyageurs, qui ont pris quartier devant une auberge^ 
se chauffent^ à un feu. — Boi$, h. IV/, U 8". 

28. Corneine Bega, 1610 f 1664. 

Quatre paysans dans une chambre, dont Pun, la pipe à la 
main^ est assis sur uu banc, et deux femmes dont Tune al- 
laite un enfant. Signé: ^e^m — Bois, h. 1', 1. ly. 

29. Henri van Baalen, 1566 f 1632. 

I/Assoaipiîoa de 1» Sie Vierge. ^ Oàint. b« W\ i. 7*". 

30. Jean van Hoegstraeten^ ne vers 1630 f 1654. 

Deox femmes , Pnne tenant la pipe h la main, Pantre une 
cruche et iu verré, sont assises en conmsalion derant ut 
ht dans one cfaambre. Signé: t?.jr<^o^^t r^iSt en /. - 
Bois, 1', h tV\ 

3L Robert vao Uoeeke^ né en tm. 

XSn dëpdt de cnisnie avee tonte sorte d'ustensiles de euisine 
déposées par terre. &gjÊéi Moèertuê ^mn den ffoecké* 
t6*>. - Bois, b- UM. i-*. 

32^ Robert van Hoeeiie^ né en. m$. 

Seeiies deUfteirilltalrii» parmi des ruines.— Bois, h.io'^, L t'n 
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Mur troMéme, awmt la porte de eortie. 

3. Pierre Migoanl, 1610 f 1695. 

Le premier ermite Sr. Anloiiir, appayé sur son bâton qui 
porte une clochette; il niédiu sur un livre. Fond du pay- 
sage. — Fig. jusqu'aux genoux. Toile, h, 4' 8", 1. 3' 8". 

14» Abrabant van Dieppenbeck^ 1607 f 1675. 

Le Christ descendu de la croix est pleuré par sa mère et 
cinq anges^ dont Pnn lient les cîonds, an autre lui ôte la 
couronne ë'épines et deux plus peiils laveut Us plaies de 
ses pieds. — Toile, h, 6' 6 J. S' 3^'. 

Diego Velasquez, 1599 1 1660. 

Portrait de Tinfant d'Eipagne, Don BaUhasar Carloêf fils 
de Philippe lY^ debout près d'un fauteuil sur Tappoi duquel 
H pose la main droite, — Toile, h, 4\ L 2^ %*\ 

i& Diego Vek&pez, 1599 f 1660. 

Portrait de Finfante d'Espagne jriiffe-Til^è^e soeur du 
précédent^ ^ omme enfant \ elle est debent en habit eoolenr 
de rose près d^une petite table, sur laqueUe il y a os bou^ 
qnet dans un verre. — Toile, n. 4', L 3' %'\ 

37. Diego Velas|9ttez, 1599 f 1660. 

Portrait de Pinrante d'Espagne Marguerite-Thérèse soeur 
cadette de la précédente, coranic petite enfant deboiit 
près d'un fauteuil sur lequel est couché un carlin. — Toilc^ 
h. A% 1. 3 2 

38. Adrien Hannemann^ né toêr^ 1610. 

Portrait de sou niailrc Jutoine van Bpck avec une chaîne 
d'or autour du cou, regardant par- dessus Tépauie. — Buste* 
Toile, h. 6", K V 3", 

39. Jacques Jordaens^ 1594 f 1678. 

Jupiter ei Mercure à table chez PbilàttOn et Banck. 
Petite nature. Toile, h. 5' h 5' 10''. . . 

40. Fraaçois-Frédérie Franck^ 1627 f 1687e . 

Busie d'un homme k la léte mie et i la barbe Inngue, en 
habit fbttrri avee nn éirok coHel ét chemise» ~ Bois 

h. l' e", L r a**. 
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41. ADtoiae Moor, lôWflSTS. . 

Portrait d'un jeune bomme à la téte nne en babil noir, serré, 
il est debout prèi d'âne table sur laquelle il pose la main 



gauche et tient set ganU de l'Mitre. — Demi ùg. 
h, 3' 2", 1. 2' 3"- 

42. Godefroi Schalkeo, 1643 f 1706. 

Un yieillard^ assis près (heme t^te Ib «ne lettre an moves 
de lanettee à la Inenr d'nne lumière» ~ Demi fig. Oeox tien 
de natore. Toile, h. 2' 9", l r l". 

43. Barthéleffli vao der MeH 1614 f 1670. 

Portrait d'iiii homme robuste aux cheveux noirs, en habit de 
soie noire avec un collet pl u et carré ; il tient les maios 
ctoisées devaut lui. — Demi iig. Bois, 2' 5", 1.1^ li", 

44. ABtoiie Moor, 1519 f 1575. 

Portrait d'une dame en habit noir debout prts d'une table 
ou elle pose la luain droite; de la gauche elle prend sa 
ceinture d'or. Signé: 1575. abia • . • — Fig. jusqu'aïUL 
genoux. Bois, b. 3' 2", L 2' 3". 

45. Manière de Jean Breu2;hel, 

Une contrée presque plaine avec dos voyageurs a pied, à 
cheval et en voiture sur une grande toute. -^Bok, b« f i'', 
1. 1' 6". ' ' 

46. Palainède Stevens, dit PaJamedesz, 1607 f 1638. 

Attaque de cavalerie sur une troupe d'infanterie/ qui re- 
pond d'une pleine charjçe. Signé : F. pallbmbdbs. a. t€38. 
— Bois, h. 1' 4", L 2* 6". 

47. Heori vau Baaleo^ 1560 f 1632. 

Jupiter changé en taureau enlève Europe. Elle est déji 
montée sur son dos pendant que ses compagnes et des amouià 
les parent de fleurs. — Bois, h. i' 4", 1. 2'. 

48. Jean Breughel, 1569 f 1625. et Jean R^tteiham- 
mer, 1564 f 1608. 

Les quatre éléments représentés aîlégoriqaemeirt dam on 
paysage plein d'objets difSâreuts des quatre règnes de la 
nature. Les figores sont iieiates par J$an Roitenikmmmer. 
Signe: BEyncHiL. 1604. — Cuivre, b. V, 4'', 1. 7f ' 
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. Isaîe van de Velde, florismit vers 1630, 

Choc de cavalerie cnr une plaine bornée par dM «oUiM* 9t 
une vUle «tt foiuL — > Boii^ b. l' 4' > 1. 3' 6". 

. Jean BreuM lâ69t 1625. 

Enée dans l'enfer condoh par I* SOtyS* de Ctmtty combat 
les Furies et le* Ombre* qui s'opposait à ta marche. — 
i Cairre, h. t' «", 1. I' 7". 

a 

Aa-defi6us de la por.te de «ortie. 

. François-Goernard Tainm, 1658tl724. 

i Pièce de ilears et ée frnila. — Forte nature* Toiie^ -ovale, 
\. b. â' 6", 1. 4' 10". 

f 

léeê fiHerê 4sntre ieê fenéireê. 

i2. Gérard Seghers, 1589 1 1651. 

La Madone tient l'enfant Jésus, eadonni inr set genou ; 
St. Jean-Baptiste l'adore, les brâs çri^sés, — Fig* jtuqn'anx 
genoux. ToUe, h. 4', L a' 2". 

a Charles van Mander, 1548 f 1606. 

Portrait d'an homme de distinction à la fleur de l'âge, en 
babit noir, avec un large tour de cou* 11 tient ses gants de 
la main gauche et pose l'autre sor nne lable. Signé: K. y. 
Mander 1692. — Fig; }iuqii^aiil genou. Bois^ b. a' 2\ 
!• 2' 6". 

ii, (iéiard Honthorst, né en 1592. 

St. Jérôme en déroliOB} devant lui an cmcifix sur me tête 
de mort deux livres ( t une Inmière snr une table. — Doui 
fig. ToUe, b. 3' i", L 8' 2". 

)5« Diaprés tiiibeos* 

Une chasse au sangh'er avec one quantité de obassevfts. ~ 
Toile, h. 2' 2", L2'9". 

A Godefroi KiieUer, 1648tlî23. * 

Portrait d'un homme de distinciiou au longs cheveux gris, 
en habil noir avec^ un collet plat , des manchettes et une 
croix avec une ehaine d'or ; il est deboot près d'une table et 
tient un rouleau de papier de la main gancbe. Signé: tfois- 
fried Kneller fecît AQ 1716. — #ig. jusqu'au genou. 
Toile, b. 4f d'S 1. 3' 6", . 
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57. Joste van Eginont, 1602 f 16 < 4. 

Portrait de Parchiduc Léopold-GnUlaume, gonvernenr gc-| 
néral des Pays-Bas en pleine armure, mais sans caïqoea 
il lient le bâton de commandement de la main droite et posa 
Pautre sur la icte d'un lion; à colé on aigle qui tient une' 
couronne de laurier dao» la bec* Fig* jasqjA'ws. geoouL 
Toile, II. 5' 2", 1. 4'. 

58. Jean Thomas, né en 1610, 

Triomphe de Kacchns qui, accompagné de Cérès et de Vénns, 
est conduit vers un temple dans un cbar tire par des tigres, 
et environné par des faunes, des satyres, des bacchantes, 
des génies et de Silène enivré qui va en avant monté sur 
80n âne. Signé: Joannes Thomas inventar f€Cit 
1666, — Petites figg. Toile, h. 6", 1. 3' 8". 

59. Pierre-Paul Rubens, 157? 1 1640. 

Buste d'un enfant tout nu, couronne de pampre et leaaol 
une ilAte à la main ^ devant lui quelques joiyon m OM 
«Me. - Toiie, h. 1' 9'', I- 1' S^. ^ 

60. Jean van Boeck, laoatlOôO. 

Varcbidac Léapéid-'^iUaum^ est présenté par un ange 
k la Madone, qui est assise sur des nues avec Penfant Jésus. 
— Bois, h. 2% 1. 1' 7 «A". 

61. ADtoine Moor, 1510 f 1575. 

Portrait de Parcbiduchesse d'Autriche Marguerite^ fille de 
l'empereur Charles-Qainl, duchesse de Parme, puis gouver- 
nante générale des Pays-Bas, en habit riche avec un double 
collier de perles^ — Boate. Bois. b. 4", L i' 1*'. 

62. Inconnu. 

Buste d'un homme aux cheveux blonds avec uu collet gacii 
de dentelles, — Toile, h. l' ti", 1. i' 6". 

63. François Stampart^ 1675 1 1750. 

Buste d'un homme d^un air vif, à ce qo^il parait, d^ ecdé- 
aiastiqiie. — Toile, b. i' 6'^ l.vf 3^'. 

64. École dê YaB*Dyck. 

Piortrait d'one dame debout dans on hahif simple de soie 
eottlenr de rose. ïond nne draperie janne.r*Toile|li.i'iO"» 
1.1' 2^ 
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^ Saller*terraine« 



Le cenire du rez-de-chaussée est formé par une salle qui 
ouvre Ters le grand jardki; elle se trouve an-déatoui de la 
raiicle «aUe de marbre^ en souteime par quatre iélmons de 
randenr colossale et ricbemeut décorée d'ornetnenls en stuc, 
ans deux niches sout érigées deux statues. À droite ToeuTre de 

GEORGE-BAPOiEL DONNER, 

i suiue de Tempereor CharUê^ VI, en costnine antique det em- 
eretirs romains, conronné de la cooronne de Hmmortalîlé par 
D ange flottant à son côté. Elle est travaiilée eu marbre tyrolien 
t signée: û. R. Douer. Auêt. F. Posonii. Pan. 1734. 

e piédestal de marbre ronge porte Tinscripiion: 

4 

CAROLUS. \i. 
ROMAN. HVIPERATOR* 

HISP. HYZsG. ET. BOH. REX. ' 
ARCHIDVX. AVS nUAE. 

GONSTANHA. EP^ FORXlïVDiiNE. 

i 

■ 

k droite un envrage de 

BAIiTHASiUl PBRHOSER, 

[uî représente Tapothéose dn famenz héros Sm^éne êe Savoye. 
[ est souleyé en pleine armure^ la massue d'Hercule à la mai% 
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par des génies, peudant qae la Gloire pabBe son éloge an si 

d'une trompette qu'il cherche à couvrir de sa main; sous ses pit 
se courbe l^eimeini vaincu. Groupe, exécuté eu marbre de Carrai 
érigé sur on piédestal de marbre rouge a^ec PiusoripUoa: 

P. ETGEMVS. 
SABàYD. £T. P£D£MOr«ï« 
PRINCEPS« 
MAKCaiO. SALVT. AVR. VELL. EQYE6. 

CAROLI. VI. AVG. 
£T. S. a. 1. SVPREMVS. £X£RCIT¥VM. 
DYX. raTICTISSlMYS. 



A droite de cette salie s'ouvrent les chambres cootenam Icil 
tableaux des écoles italleaues, à gaiic^e les obambrea «oaleiiifll; 
les laUeaw de réople flamande^ 
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Chambre première* 

Avec des tableaux de peintres Je T é c o 1 e 

véuitieuue. 

1. BoDifazio VeBezUno, 1491 f 1553» 

St. Jérôme et St. Jacques deboat ensemble sur une estrade 
de pierres, qui porte deux écussons entre les lettres X L. 
et i' A- O . Fond du paysage. — Petite nature. Toile, ar- 
rondie en haut, h. 5' 1*% h 4' 11". 

l. Carletto Cagliari, lôîOfldde. 

St. Augustin, évoque d'Hippone, dicte les règles de l'ordre 
qu'il a fond<^. Sigué: Carlo Caljari f. — Sept 
Petite nature. loile^ arrondie en baut^ b* 9^ 1. 4' 

3. Giovanni ContarinI, 1549 f 1605. 

Le baptême de Jésus-Cbrist. Signé: joanhks coxtarbnts. p. 
— fig|;« Peiile nature. Toile, arroodi en liaot, h. 6* 3'% 

L Paulo Caglîari, du Paul Yéreoèse^ 1530 f 1^88. 

L'adoration des KoU. Nenf figg. Demi nahire. Toile, 

5. Paolo Cagiiari, dit VèsA Véroflèse^ 1530tl&8& 

Les deux premiers parents après leur expulsion du paradis 
dans uue contrée boisée avee leurs deux premiers nés. Eve 

12* 
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est assise à 1 ombre en allailéiiU i'uu des eurants, penâant 
qu' Adam puise de l'eau à uue foiUaine. — Demi uaiure. 
loile, b. 3' il", l 6' 6". 

Au-dessus de la porte d'entrée. 

6. Andréa Sehiavone, 1522 f 1582. 

Le Christ devant le grand-preire, les mains liée& sur le dos. , 
^ Gnq demi figg. Toile, h. 2' 6'' , 1. 3' 5". 

7. GiovaflDi Cariani^ flarissait ters 1520. 

Allégorie. Le triomphe de PAmonr. L'Amour aux yeux ban- 
dés, est assis sur un char tiré par quatre chevaux blancs, 
avec Jui)iler enchaîné à ses pieds pendant que Ganymède 
marchii a côlé du char. Il est eulouré par une quantité de 
personnes céh'hres des deux sexes lesquelles succombe rei ! [ 
au pouvoir de Pamoor, Pour la plupart les noms des person- 
nages sont écrits à côlé d'eux. — Treute-buit figg. Deux 
tiers de nature. loUe, h. 4' L V 8'/, 

8. Bonifazio Yencziano, 1491 f 1553. 

St. Jérôme lisant dans livre et St. Jean-Baptîsle avec 
la croix et son agneau, tooi deux debout. Fond du paysage» 
En bas dans chaque coin un écusson, Tun entre les lettres 
.1 F l'autre entre les lelirei Z- :T*. — Toiles amuiie en 
iiam, fa. 8', 1. 4- 4". 

9. Alessaudro VaroUari^ dit le PadonaDia^ 1590 f 16â0« 

La sainte Famille. St. Joseph^ assis à son onvrage de me* 
nuisier, tient avee la .Madone Feiifant' Jdsns qiii endurasse 
une grande croii tenue en haut par trois anges, '—Toile, ar« i 
rondie en haut, b. tO' Z", L 10''. I 

10. Boiifazio Veoeziano^ UOlflôôJ. 

St. Franvoii) d'Assise cl Si. Aiidrc a\cc la croix et un livre, 
debout sur le dev.uU d'un })ay-sage. En bas dans chaque coin 
un écuiïbOii l'un entre les k Urei» V P , l'autre entre les let- 
tres A- T.. — Toile, arrondie en haut, b. 8', 1. 4' 4'^ 

11. GievaBliî Cariaiii^ flarissait pèrs 1520/ 

Allégorie. Le triomphe sur TAmour. Sur un char sont tirées 
par deux licornes trois femmes, probablement les trois dces- 
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I set vierges Diane, Pallas ei Vesia, iriomphani de l'Ainour, 
qui, les ailes d<^plumées et ploogé d ins la lristf;sse, est at- 
taché à une peiiie colonne. Le char tàl suivi de diiîérenles 
personnes céJthrts dans lliisluire par lenr résistance à l'a- 
mour, pour la plupart avec leurs noms t cnts à cùli* d'eux. 

— Ireute-une iigg. Deux tiers de nature. Toile, b, 4' 

• Domenico Cresli^ du Passignano^ 1560t1638« 

Le repas êvt roi Atniénif. ^ Toile, b* 4' 9'% U $' 

l Giacomo da Ponte^ dit le Bassan^ 1510 f 1592. 

La Préseotation de Jésns-Chriit au temple. La Ste Vierge 
es^ affenoullée devant l'enfant qui eti eouobé tur P-antel de- 
vant le graad-prêtre ; à c6té SU Joseph et Ste Anue$ an de- 
vant une femme apporte des colombes et des oeufs pour le 
saefMce.^Quaierse petites fîgg. Toile, b, V, h 9f 4•/l'^ 

!• ÉcoU ténitiennê. 

Le Christ Kiis au tombeau. — Dix pentes ûgg. BoiSjli.2'jl. t'7". 

5. Paolo Cagliari, dit Paul Téronèse , 153etl588. 

Le centaure Nessus enlevé Déjanire m passant un lleuve, 
pendani qu' Hercule se met à laueer uue Uccbe après lui. 

— loUe, h. 2' 1 y»", 1. 1' r\ 

6. Giacomo Palma, le vieux, /iorissait vers 1550. 

Portrait d^une jeune personne aux cbeTeux blonds en pelisse 
noire* — Buste. Petite nature. Bois^ b. 2% 1* i' 4'% 

7. PaoIo Cagliari, du Panl Véroièse, lô3Stlô68. 

Vénus et Adonis assis dans un berceau; à côté l'Amour. — 
Toile, h. 2' 1", 1. 1' r\ 

6. Tiziano Veceilio, dit le TiUen, 1477 f 1576. 

L'adoration det Roi* liagei. -r Onse petites figg. hm, 
b. 1' lO^i L l'6". ; 

9. Paole Cagliari, dit Paul Véroièse, Iâ30tl588. 

La Madone assise sur un trône avec l' entant Jésus sur ses 
genoux, qui donne Panneau nupiial a Ste Catherine dont un 
ange soutient le bras; à gauche Ste Agnès à genoux, une 
palme à la main. - ToRe, b. r f", l 2' 5". 
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20. Giacome RoMi, ditk Tintoret, 1512tl594. 

Susanne sortant du bain est épiée par les dem TieiHardi 
cachet dans le jardin. — Toile, b* 4' 6'' 1. 6' l''. 

MÊmr i r m i tt i m e p ««ee tu yarf» ê» «ttte» 

21. Bonifazio Veneziano, 1491 f 1553. 

La Sle Vierge agenouillée dans un i)rie-dieu reçoit l'an- 
uonciatioQ de Tange. — ïoile, arrondie en baiit, h. & 3''. 

2Z. École du Titm. 

Portrait d'une jeune personne en simple habit Imui. teoaol 
nn^petit chat - Demi fig. Toile, b. 8", 1. 8^'. 

23. Tiziaoo Veeellio, dit Je Titien, 1477 tU7& 

Portrait de Tempereur CharUs-Quint debout, en habit noir, 
le mouchoir à la main droite. Dans le fond eh haut on lit: 

CAROLvs V. iMP. AN AKTA. L. MOL. TT, et en bas sur un pié- 
destal écrit d'onc maîa postérieure: Carolus V. Rom, Fmf, 
Philippi /. llf'sfK Betj. ex Joanna Aragonia Filius nû^ 
tus 24. Febr, A^. 1500 oHit 21 Sept. 1568. fiSep, fil £<- 
curialU — Toile, h. & 4\ 1. 3' 4". 

24* École vénitienne. ^ ' . 

Portrait d^ane femme en babit rouge arec un collier d6 
perles, nne coififure semblable à un turban et une céintiiff 
en or massif. — Demi Bg. Toile, h. â' 2 ", 1. 2' 6". 

25. fioQifazio Veneziano, 1491 f mi. 

L'archange Gabriel qui apporle à la St6,yierge la sahua- 
tion de la part de Dieu. ïqUe, ari^oniKe en haut, h. 6^ 3^ 
' L4'3^ 1 

26. Giacomo Robosti, dit le Tintoret^ 1512tl594 | 

Buste d'un homme à la barbe noire en habit foncé. — lailé»! 
h. 2' r% 1. 1' 8". ' ' • ' I 

École du Titien.' " • 

Portrait d'un homme en habit tout noir, tenant de la main 
droite, une letlre on?erte. Signé: éjoj^pc^f^ 
Demi fig. ToUc, Jb. 2f 6'', 1. \ 
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8c« Sébavtlen attaché k une eoianne et percé de den flè*- 
chea* — Deux tiers de nature. Toile, h. 3' 7 ", 1. 2' 3". 

I. Tiziaiio Vecellio, dit le Titien, 1477 f 1576. 

Sic Cathorinp; elle lient la roue brisée de la main tlroile et 
sa gauche qui tient la palme est posée sur un piédestal. — 
Demi ûg. Toile, ïl 3' i", !• é". 

ï. Paris fiordooe, 1500 f 1571. 

Un haiii.ântiqtte. de /emmes dans un bâtiment miné en for* 
me d'amphithéâtre. A gauche un paysage avec des roiiies,iiii 
obélisque, un temple çi un port de mer. — Toile, b« 3' 1^^^ 
1, 4' 8". 

1. Tiziano Yeeellio, dit le Titico, 1477 f 1576. ' 

Lucrèce dirige le poignard contre sa poitrine pour se tuer. 
Signé dans le fond noir: SiH Iitt»u«$ W. — Demi ûg. 

• loiie, h, a' a", J. 2' 4". 

2. Paolo Cagiiari, âu Paal Véroièse, 1530 f 1588. 

Le Christ sortant du tombeau. — Quatre ûgg. Un tiers de 
nature. Toile, h. 3' 7", 1. 2' 3''. 

i 

Au-dessus de la porte de sorti e« 

âo Polidore Lanzaiii de Venise, 1515tl505« 

' La Ste Famille avec le petit St. Jean. La Ste Vierge, as- 
sise par terre, regarde Penfant Jésus cuucJié sur ses ge- 
noux; un ange la couronne de Heurs. — Demi nature, Toile, 
h. 3' 6", 1. 4' i Vi". 

!4. Paolo Cagliari, dit Paul Véronèse, 1530 f 1588. 

St. Nicolas. ~ Demi nature. Toile, h. 3' r', 1. 1' 10 ^ 

l§« Paolo Cagliari, dit Paul Véronèse^ 1530 tl588« 

St. Jeau-Baptiste. — Un tiers de nature. Toile, h, r tO"', 

^ GiaeoiHo Palma^ le jetiBe^ 1544 f 1628* 

Le Sauveur mort pleuré de trois anges dont l'un porte une 
torche. Effet de nuit. — Ardoise, h. l' 4", l. 1' 7". 
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Mêeê piUerê entre iee fenétree. 

37. GiAcofflo da Ponte^ dit le Bassao^ 1510 f 1592 

Le maoTais riebe à la table et le pauvre Lazare. — Un lie 
dénature. Toile, li.4' S", K5*^^'. 

38t École vénitienne. 

Portrait d un homme en habit noir; il tient ses ganta de 
main î?auche et fie la droite il prend un livre de dessus 
table. — Demi lig. Toile, h. %' 11'% L 2' 6". 

^ D'après k meu. ^ 

la Madone tient le petit Jésns debout sur son genou, et ; 
petit St. Jean lui baise le pied. — Fig. jusqu'aux gcnoo^ 
Toile, h. 3' 2", L 2' 

40. CiacoDio da Ponte, àit le Bassan, 1510 f 1592- 

Dieu montre à Abraham, oui s'est mis en route avec sa 
nulle et ses troupeaux, le nut de son voyage^ la terra pré 
mise. — Petites iigg. Toile, b. 4' 3'', 1. 6^^ 9'^ ' 

41. Gmlio Caipieai, 1611 f 1674. ^ 

Porif ait d'DD bonune en babU espagnol, manteau brun, col 
let de cbemise et chapeau à panache; il pose niaî{ 
gauche sur la poignée de l'épée qu'il serre cônire lui de K 
droite. - Demi fig. Toile^ b. 6", 1. V V\ 

42. Oraû» VeeeUîo, 151âtl^7& I 

Porirait d'un Iiomme avec une barelle et une robe de soij 
noire bordée de pelisse brune; il cache le pouce de la mail 
'gauche dans la ceinture, pendant qu'il prend une lettre 
dessus une table. Signé: 1538. natus annos. 35. — Fig 
jusqu'aux genoux. Toile, h. 3' 6", I. 2' 6". * ' 
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Chambre deuxième. 

♦ 

vec des tableaux de miUtres^u partie de l'école 
èaitieuue et en partie d autre^î école^à de 

L'ItaUe du Nord. 



Mur yrwieri mvec im p^rU 

t Pietro Froneesee Hola, 1621 f 1666. 

La naissance de la Ste Vierge Mwrie. — TingUone figg. 

Forie nature. Toile, h. 10', 1. 13' 6". 

2. Giaiubettino CignaroM, lî06tl??0. 

La Madone avec Tenfant Jésus, assise sur des nues sous 
un portail archileclonique ; devant elle Sic Olliiie, une pal- 
me aux mains, à gi uoux, el St. Pierre-le-Marlyr debout. 
Signé: KYKNAPi2Ao£ ^ U. — Toile, arroadie en liaut^ 
b. 8' 1", l. 3' d". . 

Aii4lre& Selû&vone^ 

Représentàlion allégorique. Esqaiste.— (Jaalre peUtes figg. 
Toile, h.4'lt'S La'lO»/^". 

4 Fraocesco Primaticcw, 1490 f 1570. 

Moyse frappe te rocher- - Six figg* Deni tiers de namre. 
Toile, h. 4' 7", 1. 3' 

Lucrèce, richement habillée, s'enfonce \« P^lffi;^? ^^"fj^ 
poilTiae.— Fig. jusqu^aux genoux, toile, h. h « 10 • 

18 
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6t École holognaise. I 

Jepbtéy reiournani vainqueur à la maison, reacootre sa fillej 

2 ai l'accueille eu dansant et en f aisant de la musique, — Dii 
gg. Pelîte nature. Toile, b. 6' 4 V L 6' il". 

7. FraDeesco Cftira^ 1598 f 1674. 

Portrait d'un jeune homme en ha hit noir, assis dans un fanJ 
teuil ei appuyant ses deux ni iiiis sur les appuis. Au foui 
le mur d'une chambre H à grtucbe la vue dans une com-l 
pagne avec nn iqucduc ruiné. Peint dans un ovale. — Deint 
fig. Toile, L. 2 1. 2 t'\ 

8. Pietro deila Vecchia, 1605vl678. 

Le jeune J)avid, la fronde à la main, à côté d'ua homme 
tout arme qui tient la tète de Goliath sur un parapet 
Demi figg. Toile, b. 5' 4'% 1. 8' 5''. | 

9. Giaeono R»biisti, éU le Tintoret^ 1512 f 1594 

Le Christ descendu de la croix, est étendu sur les szenoux 
de sa mère défaillante cl pleuré par Joseph d'Arim \ihie, 
Nicodcme et deux saintes femmes. — Un tiers de ualur^. 
Toile, b. 2' 9", 1. 3' 9". ' ■ 1 

10. Giacoiiio Robusti, dit le Tintoret, 1512 f 1594. ' 

Hercule jette le Faune impertinent du lit où il roulait sar-^ 

C rendre Omphale pendant la nulL — Nenf petites figg. Toik,;; 
. 3' 6", 1. 3' 4". 

IL Franeeseo AlbaDi, I578tl660. 

Vénus allant en triomphe sur la mer^ entourée de génies.— 
Dix-sept petites ûgg. Bois, h. 1' II", 1,3' 5", i 

12. Andréa Schiavone, 1522tl582. 

Le général romain Cnrlus Dentatiis refàse les fï^ènts dei 
'Samnites en cuisant son simple mets de rave^. bqniaKe. 
Trois petites figg. Toile, b/l' 9", L 2' r\ 

13. Luca Giordano, 1632 f 1705. = 

lié massacre des Innocents. Hérode est assis sur un trône 
. dans le fond et regarde l'exécution de ses ordres*. — Vingt- 
sept petites figg. Toiie, b* 3'', L 3' 

4 ' 
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Ecole florentine^ dans lu imnière de FrU- 

eeseo de' ëalvkUî. 

Poriraii d'an jeune homme de dis-sept ans, comme on l'ap- 
prend par une lettre oufejrte ^n'U tient »tre les mmi; il 
est; debout en simple habit noir dans une chmbre, — Dend: 
fig. Bois, h. «Va", 1. 1' 9''. 

Giorgio Vmri^ 1512tl&74« 

T<a Madone tient i'eufant Jésus sur le bras, auquel le pe- 
tit St. Jean préseiUe un rouleau avec les mots: Bcce Ag^ 
nus Dei; à coté Sle Elisabeth et St. Joseph. Demi ûgg. 
Bois, h. 2' 7", 1. l' 11''. 

Manière de Bernardino Strozzi. 

Buste d'uu booiuie vigoureux. — 1 uile, b. 2' 6", 1. 2'. ' 

, Domenico Feli, 1589 f 1624. 

Lp tnoiijpln' (îeGalalhép; dans le fond Polypheme* Sept 
petites ligg« Bois, h. l' 1. 3^ 

Mur troMèmef avec la porte de 9ori4t\ 

. TiziaDO Vecellio, du le Titien, 14?r f 1576. ' 

Paysage arec des bergers et des tronpeaux. Dans le fond 
eat représenté le songe de Jacob où il vit Péchelie aiee le» 
anges. — Toile, b. 3' 5", 1. 5' ^ 

> GîovaBDi BaUista ZeloUi, f vers 1592. 

Le Sauveur mort > étendu sur les genou de sa mère assise 
BOUS la croix, el seuiem par deux anges. IMle^ h. 6'^ 
1. 5' 8". 

I, École florentine, dix^sepUème siècle. 

Rebecca avec Eliézer près du puits. — Neuf ûgg. Demi 
nature XoUe, h. 3' 9", l. 4 10". 

. Giacomo Robusti, dit le Tlntoret, 1512tl594. 

Paysage avec le baptême de Jésus*Ghfist dans le Jourdain* 
— Toile, bi 3% i. 3'4S". . . 

t. Giaeofflo Palmai Iê JeuBe^ lâ.44 tl62& . 

Gain tue son frère AImiI.' Beiti tiers de' nUtute: Toilë^'. 

18* 
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23. Giacomo da Me^ dit le Bassan^ 1510 f 1592. 

L'adoration d^e^^fgers à la crèche. Effet tldtlttil; Sen 

24« jEra/é^ JlQre^tine, seizième siècle* : 

Jéans-pCbrUt ressuscite la iUe de Jiïms. — Quatorze pet» 
tes figg« Bois, h. 3' L 2' 7"* 

!^5« Gaiisto Viazzai ^lï de Lodi^ florissait vers 152& 

Hérodiadf^ reçoit du boorremi le chef de St. Jean-Baptisli 
• sur un plat, en présence de plusieurs personnes. Le re?erf 
du tableau porte ('inscription: n. bexeve^- tvs.br vnbllvs 

8 

IVS^IT. FIERÎ. ANNO. 1526. C AL^ISTV. LAVnKN. F. — OnZC figg. 

jusqu'aux geuottiL. Deux tiers de nature, l^ois, 3' 9'', 1. 2' 1 1". 

26. Giacomo da Ponte, dit le Bassaa, 1510tlô92« 

PaVsaee avec le retour de la ehasae. — TQile. h. S' 4", 
ï. 3' 6". 

léCê piUerê entre les fenétree. 

27. Angiolo Caroselli, 1585x1653. ' 

Buste d'un homme qui chante en tenant un papier entre stf 
. ; mains. Dans un médaiilonsur sa barette oniii: AHfiSLO çâ- 
nosBLLi. ^ Bois, ocaie^ kut* ê*', L V 4'^ 

28. Dionislo Calvart, 1555tlC19. " 

Tête dlA tunnine. ^ ToUe, h. 1' 0" , L l' z". 

29. Ciiuseppe AreiinboldO) m f lâ93i " 

Le feu représenté par le buitc d'un homme dont les che- 
veux sont composer de flammes, ie visage d'inslruraenls i 
faire du feu, aycc l'ordre de Ja loisôu d'or auiour du cou. 
' Signé: Josephus Arcimboldus Mtnensis, F. el 
sur le revers on lit: ignis. 1566. — Bois, K 2' 1' , L l' 8". 

30. .€»tsepp« AreinlHiklo, \m f 1599. 

L^eau, représentée f>ar le bus le d'un homme formé de tou- 
tes sortes de poissons, d'amphibies^ et de coquilles. Suf it' 
re?ers; >QVA. -7 iipw b. 2' L i' 8''. . * ^ 

Angiolo Caro^^^^ " 

. 8t. Venceslas, duc de Bohème el nartfVf il esl debout ea 
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Chambre deuxième, 1^0 

cuirasse et en manteau rouge, avec le drapeau bohème à 
la main; un ange descendaiu des iinrs lui présente la cou- 
ronne des martyrs. En arrière un ])iédeslal avec un l)as-re- 
lief représentant la mort de ce Saint par son frère Boieslas. 
— Colossal. Toile, h. 10', L 6' 10''. 

12. Joseph Ueioz, 1565 f 1609^ ^ '/t/^ré^ le .f.armesao. 

L'Ânidiir qaf UiBe ^ aré^ Copie du UUeâu Wigtaal décril 
en haol p. 50 Nr. 90. - Bois, b. 4' 3'', 1. 1t\ 

d. Giuseppe Areinboldo, 1533tl593. 

L'été, représenté par un busle humain composé de toutes sortes 
de fruits. L*habit est fait de blé et les luots: givseppb. ar- 
ciMBOLDo. w. (563 y sont tresses. Le revers montre encore 
une fois la date 1663 et aasias. — Bois, b. 2' 1", L 1' 8". 

4. Ginséppe Arciaiboldo/ 1533 f 1593. 

L'bi?er, représenté par M botle d^on hmiBe Ànttié pat fnu 
tronc d'arbre noue,u:i^ et couvert d« champignons^ dpnt les 
rameaux entrelacés et défeuîllés remplacent les. cbeYeni. 
Une natte do paille sert de manteau. Dans le foiid on lit: 

Bois, h. r 1^ Li' é". ' . r . 

; • • • • f4« " 

St Bernardino Laini, flerisMit-véfrs 1530. 

8t. Jérôme a genoux devant Pentrée d*ime caverne, dans le 
fond de laquelle un autel est à peine visible. Il est nu, le 
corps ceiiU seule ni eut d'un drap violrt ; sa maia gauche 
est appuyée eonlre un livre, tout aupt» > se voit un autre 
livre portant un encrier, à côté un scori)ion "t un lézard; 
à droite un crucifix attaché h une branche d'arbre , sous 
lequel un manteau rouge est étendu, sur cohiicî repose 
une tête de mort couverte d'un bonnet de cardinal et un 
instrument de flagellation. Dans le fond un îMysage nion- 
tagneux avec une ville et une rivière traversée par un 
P9ut. , - .Demi nature* Bois^ b. 3' v/^'\ 1. ^' 

tmé^ ' 

» ' \ :* ' ' ' * ,'1 • • - ►* ^ ♦ i 
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Arec des tableaux peintres de l'école 
napolitaine et d'antres. 

Mur yrtiter, Mee to pmrie iTMlrëe. 

U Manière de Salvatore Rosté 

Paysage avec St. Jean qui prêche au peuple. — Toi 
h. 3', 1. 3' \Q'\ ' 

% Paris Bordone, 1500tl5îl* ; 

Combat de gladiateurs sur mie grande place formée par d 
férenls bâliments antiques qui se trouvent daâs diverses pa 
ties de Rome. En bant le Dieu du Soleil apparaît sur s< 
char dans les nues. — Petites ilgg. Toile, b. 7\ 1. i<y ^ 

3. Giovanni Franeeseo RomaneUit 1017 f 166!^ ' 

David est assis sur le cbamp de bataille tenant la tête | 
Pépée de Goliath, pendant que les tilics IsraëUles danse 
. devaai lui. — Neuf petite ûgg. Toile, b, 2^1» 2' 10''. 

4. D'aprè$ Mickl-ÂDge Buooaroti. 

lésns-Cbrist an jardin des Olives représenté en deux 
ments différents. À droite il est à genoux en prière, ei 
gaucbe il éveille les disciples endormis.— Cinq petîtea fig) 
Bois, h. r 6", l. a' 4'^ 

b. Giovanni Franeesco Homanelli^ 1617 f 1662. 

Le triompbe d'Alexandre-le-Grand aux Indes. Il est k cbj 
val entouré de ses soldats et reçoit de trois rois les mK 
ques de soumission. Petites figg. Toile, b. 2', 1. 2' 10: 
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C&Aiiibre irolsiène» * m 

Au-dessus de la porte d'entrée. 

G, Luca Giordano, lC32 tl705. 

La naissance de Ji^sus-Chrisi. ^ Sept demi figf . Fatiletta- 
tare. Toile» b. 'è\ 1. 6' 10". 

Mur deuxièmêe , «l«-é-«tft é0ê ftmétr€Mé 

7. Luca Giordano, mi^Xm. 

La naissance de la Sie Vierge. Au devant les trois vertoe 
cardinales aoigiieni Fenfant nonvean-né. Oonse fln* 
PetHe nature. ToQe, b. 6' 6", 1. T. 

^ Luea Giordano, mi^Xm. 

St. Joachim couché par Icrro reçoit d'un ange descendant 
des nues la jiroinesse que sa femme Sle Anne, aura une 
ûUe. Dans le fond on voit les deux époux aller au temple, 
— Quatorze iigg. Petite uature. Toile, b. 6' 6", 1. 6'. 

19. iMh Giorëno, 1632tl705. 

Sle Anne et Si. Joachim dévouent leur fille, la Ste Vierge, 
a Dieu. Le grand-prêtre la reçoit sur l'escalier du temple. — 
Qnatorse iigg. Petite natore. Toile, h. e' l ^\ 

% Bcrnardiiio Regoliroii, (lorissuit vers 1772. 

X«ea emiiereurs Joseph il, et son frère Léopold lif com- 
me princes, deboni ensemble et se donnant les mains. ▲ 
rôté une table avec m plan de la ville de Rome et une 
statue de Minerve, et au fond la vue sur la cathédrale de 
St. Pierre à Rouje. Signé: «emNAanniVi asaoLiaoïi bomum 
FEoiv aiiiio U7%. — Figg. jusqu'aux. genoux. Tableau exé* 
CQté en mosaïque, b. 6' 10'', 1. 3' 10'^ 

L LHca Giordano, mi^Xm. 

Le mariage de la Sto Vierge avec St. Joseph célébré par 
le grand -preire dans le temple. — Qualorae bgg. Petite 
nature. Toile, h. & ô 1. 5 

\l. Luca Giordano, 1632 f 1705* 

* La Visitation de la Ste Vierge. Ste Elisabetb PacCuetUe 
* sur Pescalier de la maJ^n^ Zacbarie regarde par la porte 
et St. Joseph dépose son bagage»^ Ne nf figg. Petite nature. 
Tnite^ k g' g", 1. 6' ^\ 
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13. Luca Glordano, 1632tl705. • - 

La mort de la Ste Vierge; elle est couchée sur son lit eny 
ronnée de ses parents pt rof^arde vers le ciel, où Diea i 
Père lui apparaît dans uue gloire. Qaiii£e û^g» Petil 
nature. loile. b. 6' 6", UT. • 

H. Écale du Cwré^. ' 

Ste Madeleine ; derrière elle iin ange avep le yase 09 pai 
fnm, — Buste. Boirf, h; t' l' $'K 

Âlessandro Tiariai, 1572 fl^fiS» / / . 

Le Christ portant la crmx est maltraité par les s^dats. - 
Cinq ûgg. jusqu'aux genoux. Toile, h. 4' 5", L 5' 6". 

D'après Mksbel-Ange BnenarotL 

* * Le rapt de Ganyniède par Taigle de Jupiter; soa chien re- 
garde après lui. Foud un paysage .avec des ruines et de; 
ligures. r~ Bois, h. 3', 1. 2' 4 

17. Giuseppe Ribera, ^/^ï rEspagnolet, 1588 f 1656. 

Un philosophe, probablement Pylbagore, plongé dan^ un^ 
profonde méditation, devant lui une tête de mort et un livre 
sur une table, — Demi lig, Tdiie, b. 3' L r S*', I 

18. Giuseppe Ribeia, rf« rEspagnole^ i588tl65ë* 

; Un philosophe, peol-éti'e A^cbiaièile; mésiiram arec m 
'Compas dos figures géométriques dessinées dans on livre. 
: Demi flg. Toile, h. 3' s'*^, 1; 2' S**- . . 

Id. Ecole du DomiiuquiD.- ' 

Lucrèce se donnant la mort,^ pemi lïg. Totle,- 'h. ^ V\ 

20. SalvAtore Uosa,. lfil5ti67^ - 

* ' Paysage avec une représentation allégorique: La Justice 
chassée des villes , s cniuil à la campagne. Elle desceiiJ 
des nues sur uiic chaumière devant laquelle un paysan est 
assis avec son enfant pendant qu lui aulfe dil>out ùie sou 
chapeau devant lapparitioii. Signé a'Wiàu — Petites figg. 
^Qile, U, 4' 4", I, 6' 7". / ... . . 

Yunttita Saliitobeiié, Bfevilacqua, 1557 flMS. 

La Madone est assise par lpi;i:dv dâiis 4iae .iSa|«|^agQe et 
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tient Teofant Jé$u% qai s'ammstf avec le petit. Su Jeio. — 
Bois, h. l' 8", I. t' t'\ 

La déposilion de Jésus -Christ ddos le tombeau* — Cinq 
peUtes ligg. Bois, b. t' î/a", J. . - 

^ J^coie de Michel AQgiolo (la Caravaggio. 

L'incrédulité de l'apôtre 8t Xkomas. CHiq 4em ûgg* 
loîie, h. 3' 8'% l. 5' 4". 

4. Scipione Coiftpaguo, fhriuait vers 1680. 

Voe du mont Vésuve en temps d'éruplioa avec les environs 
au bord de la mer. Au devant les gens qui s eiilnyaient 
de leurs maisons y sont repousses de force par des ^uld<U6. 
Signé: jjg. compaGno. f. — Cui\re, b. i\ 1. 3". ' 

â. Giulio CesareProcaccifli, né versiUS fversU26. 

La IVadoue. assise par terre, tient l'enfant Jé^uâ, auquel 
an* ange présente par arrière des roses et une ponime; à 
^|^ê^t;t(l^.'^|)Ma oa4«re. Bois; 4"fJ. t' m/. . 

UÛQ ttaraita, im f 1713. - 

La Madoni' avec Penlanl Jésus sur les genoux et le petit 
Si- Jean agenouille ch^vant elle, est nsbise dans une halle 
à colniines, tenant un livre à la main ; par une (inveriure 
au fond St. Joseph regarde Li sccne. Signé de U date 1704. 
- Cuiîre, h. 2 3", 1. l' 9 

1. Scipione Compagno, florissait vers 1680. 

Vue d'iinç campagne italienne près de PpZZiioU.avec la 




!i8. Ecole du Goide» * ' . . . 

Sie Madeleine assise dans le désert j elle tient une tùle de 
mort (le la main droite et une croix de la gduche. — Fig. 
jusqu'aux genoux, loil^, b. 3' 'i'' 1. 4' 3''. . 

Doroenica. Xçii , ' 1 5 89 1 mi. 

• Stfl inwg««rilwticDi«aiatf VaiiMsa lié iNm Mbaa ci làve le 
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regard vers le ciel d*o& m rayon de lumière loimbe sur eh 

- Bois, b. 1' 1. 1' 2". 

30. Liica Giordano, 1632tl705. 

St. Joseph sur le lil de morl. Jésus -Christ lui ferme les 
yeux et chasse Satan d'à côté de lui. — Six demi ûgg. Pe- 
tite Mtpre. Toile, b. d% L 6' V\ 

31. Ecole holognaise. 

La présematton au temple. La Madone est agemmiBée de- 
▼anl le grand-prêlre, qui prend l'euCanl Jésua dam ses 
bras. — Neuf figg. Toile, b. tû^, K 6' 7 '. 

32. Harçaotonio Fraoceschini^ 1648 f 1729. 

La peste de Milan en 1576. St, Gbarles Borromée préseole 
le tiailqnerï ' uue ttoaraute. 'àu fond un faèpiul et Fasge 
de la mori qui répand la maladie sur le pays. — Dix-sept! 
figg. Un tiers de nature. Toile, b. 5' 6", L 8' 11^ . 

33. Piètre BerrettiDî, dit de €ertose, vm f \m. 

La Madone ayec 1 enfant Jésus sur ses genoux qui doROC 
Tanneau nuiiiiil à Sle Catherine; au fond du paysage 

— Figg. jusqu'aux genoux. Petite nature. Toile, ovaif, 
b. à' 6 ', l. 3'. 

Au-dessus de la porte d'entrée. ; 

34. Luca Giordano, 1632 f 1705. ' 

St. Josepb endormi est engagé à la fuite par l'ange. Dans 
la cbambrc conligne la Ste Vierge à genoux dans iu pri^ 
dieu. Petite nature: Toile, b. a', 1. 5' tO". 

35. D'après le Gnide. 

' Luerècei debout près de son lit, se donne la mort. ^ Forte 
iialuré. Toile, h. r 9", L 4' tt", . . 

36. Pompeo BatODi, 1708f 1787. 

Les empereurs Joseph 11^ et Léopotd //. L'original àû 

iabieiui m nmaïque décfiti sens lecUiw^Q lâ de cette 



Digrtized by Google 



CJiiinibre troisième* 



I chambre. Signé: pomf. batuni lvcfv^is romae an. 1769. 
ïoile, h. 5' 10",- 1. 'ô' iO'\ 

fi. D'après le Guide. 

^ David s'appujaal k une colonne regarde la téte de Goliath 
! . qu'il tient sur un piédestal devant InL — Forte nature. 



De celte chambre on parvieui dans nne rondelle siluée dans 
le pavillon «m iiord-c^il au-de&sous du Cabinet doré avec des 
sculptures de maîires modernes nationaux^ qui seront décri- 
tes dans l'appendice de Técole moderne. 
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Chambre quatrième. 

• . » 

Avec des tableaux d'artistes plus modernes Je 
différeutoâ écoles italiaitaeâ. 



Mur premier, avec la porte 4*entrée* 

1. École de Bernardine Strozzi. 

Moyse étaot eufaot deTail être tué parcequ'il atait eîi jooapt 
jeté par terre la coorpmië de Pharaon. Aux iostapcea d'ifls, 
fille du roi» ou lui présente un bocal d'or et on vase aree 
des charbons ardents quil prend des mains^ et il est saufe 
en montrant ainsi son innocence d'enfant. — Neuf -figg. P^ 
tîte pâture. XoUe, h. 5' S'', 1. 6' 10''. 

2. Bartoiomnieo Manfredi^ né vers 1580, f wrti 161S» 

Si. Pierre renie son maître dans rauliciiambre du graud- 
prêlrc; en arrière des soldais jouant aux cartes. — fluil 
iigg. Petite nature. Toile, h. 4' 9'', 1. V a".' 

3. Inconnu. 

Isaac accueille sa fiancée Rebeeca devant la mmon de ses 
parents, et lui aide à descendre de l'âne. Dans la pon« 
Abraham avec sa femme regarde la nouvelle-venue avec uo 
lorgnet. — Neuf figg. jusqu'aux genoux. Toile, h. 5' 3^^ L 

4« Giovanni Benedetto Castiglione, 1616 f 1670. 

Noé commande à sa famille et aux bètes d'etitrer daus 
1 arche. — Huit figg. Toile, h, 6' 3", 1. 6' 10". 
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5. Luca GiordftDO, 1632 f 1705. 

Abrahaio repousse 4^ sa maîsoo Agar avec son ûls hmaSL 
^ Six petites demi agg. loile^ lu V U %\ 

6« Pietr» Ricchi, dit le Lucquois, 1606 f 1675. 

La Madeleine pémteates elle est debout, «ënleineiitr eoa- 
verte do ses Ioogs cheyem^^ dans une grotte priant devant 
im eruciQx; >^ folle, h. 5'. L 8* 6". i 

JHkr éetixièmef à gauche de Pentrée. 

7. Luca Giordano, 1632 f 1705. 

L« mariyre de St. BarUiélciDi. ^ Trois demi figg. Toil«, 

h., a' it",.i. a' 

8. mm Tivoli) 1655 1 1705. 

Un troupeau gardé par un berger qui se rtpoêe avec sev 
. trois chiens. — Toile, h. 6% 1. 9. 

9. GiaciDlo Brandi, 1623 f 1691. 

St. Paul et St. Antoine, les deux premiers ermites, daus 
le désert, un corbeau leur apporte du paiu. — Demi figg. 
Toile, h. a' 1. 3' 10". ^ 

10. École du Doniiniqain. 

Ste Cécile jouant de Torgue. Peliic nature, ioiie, b. 
4', L 3'. 

11. Autouio Raffaello Mengs, mSfim. 

Portrait de^linfante de Naples Marie-Thérèse comme en- 
. fant d'un a% debout près d'un siège où elle s'afpuie. — 
Bois , b. a^à" , 1. 2' 

il. Salvatore iiosa^ 1615 f 1673. 

Une grande balaiHe de ca^valerie romame, qui s^diend danv 
. le fond jusqu'aux montagnes fonaanl rhorison» Slvla euisse 

d'un cheval on remarque le monogramme et sur une 

Sîerre un guerrier ble&sé trace avec son sanff le nom: &osa 
LDGXLV. — PeUtes figg. Toile, b. V 3'% U 11% 

^PietroJiberV 1614 1 1687.. 

Vénus. »^e sur des nues plaîsMM avec tÂmour qui plane 
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att-de8$ii9 d'elle ^ eo hdfr^asaot la flèche aa'elle lui a t$n 
levée. — Fig. jusqu'aux geudai. Toile, h. 3^Y'% 1. 2' S^m 

U. Martino Altomoate, 16â7tl745. 

La chaste Susanne dans le bain est surprise par les deux 

vieillards. Signé: Mar: Altotnonte FeciU t709, — 
Un liers de nature. Toile, h. 4' 2", 1. 3' 4". 

15. Antonio Rairaello Mengs, 1728tl779. 

Portrait de l impératrice ifarie-Zout^e^ épouse deLéopoIdlI, 
alors grande - duchesse de Toscane. — Demi ûg. Toile, 
h. 2' 8", 1. 2', , 

16» Giovanni fieiiedetto (jastiglione^ 1616 f 1670. 

Noé fait eutrer les animaux dans Parehé* — Toile, h. a', 

. 1. 3' 

17. Pietro Oirente, f 1644. 

Jésus-Christ accompagné de trois disciples , guérit les ma- 
lades et les infirme^. — Quin^te petites figg. Toile, h. 2' 8", 
1. 3' 8". - ^ 

18. Rosalba Carriera^ 1675 f 1757. 

Porlrait de Frédéric-Auguste HI, élecleur de Saxe et ])lu> 
tard roi de Pologne, A l'Age de 20 aus, avec une perruque 
en uniforme rouge et en cuirasse. — Buste, peint dans on 
ovale. Toile, 2' 7", 1. 21", * , 

jUur froiêièmÊe avec ia p^rte de nriiem 

19. Francesco ZuccbereUi, U02tU88i \ 

Payvage boisé aTec'un kic au itti^u e% quelques' pécheort 
et bergers ' a gauche sur le devant. — Toile, h. 3' V*y 
1« S'» • 

1^0. ,mm ^sa, du de Tivoli, 16àdtl70â. 

Un berger qui est endormi au milieu de deux, vaches et de 
plusieurs brebis. — Toile, b. 6 , 1. 9'. 

21. Franeeseo ImkmWU 1702tl788. 

Paysage avec deux groupes d'arbres au devant parmi les- 
quels la Yue s'ouvre sur uae cQutrée<eatrecoupée d'une cair 
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t Filippo Laari, imftm. 

La fuite eu jBgyiH^ Ste Marie et SU Joififb avec Tenfaol 
Jésus oot passé un fleuve et des auges répandenit des fleurs 
sur lear ebemin. ^ ToU^, 3' V\ L 4' 5''. 

Vue de l'église parroissiale des Ecossais A Vienne, prise de 
front avec l'entrée principale, d'où une procession sort \)Our 
entrer dans le bAtimeiU contiga du monastère ; à gauche' 
la vue sur la place dite Freiung. — Toile, li. 3' 8", 
1. 4' 10 

A. Filippo, Rosa, rf/r de Tivoli, 1655 f 1705, 

La càscikie do Tivoli. — Toiie^ b. 1.2" ^ 

A. BerBardino Bellotti , du Caoaletto, 1724 f 1780. 

Vue de la place dilo Fn iuiig à Vienne avec l'église des 
Ecussais, prise du colé méridional ou de la rue nommée 
Heideuschuss. — Toile, h. 3' 8", 1. 4' 10 

6. Marco Ricci, 1679 f 1729. 

Paysage rocailleux avec le baptême de Jésus-GbrisI sor le 
devant. — Toile, h, 2' ayi'', J. 3' 

17. Pietro Tempesta, 1637tl70L 

Paysage ayec quelques cbauilltères dans le fond. An devant 
one paysanne, qui porte sur l'épaale deiix corbeilles sus* 
peudues à une perche , fait lùarcber un petit liroupcatt. 
Toile, h. 1' 1. 2*/*^ 

«; Gasparo. Lopex, dit dai Fiori, 1677 f 1732. 

Pièce de ileurs. Signé i Lope%F> — Cuivre, h. 10", 1. 1' 6". 

:9. Paolo de Matteis, 1662 j* 1728. 

Une seeue de la J^usalem délivrée du Tasse au cbant 7ième« 
Erminie vient pendant sa fuite chez un paysan , qui fait des 
paniers devant sa ehaumière, et le prie de Paccneillir. 
Bois, h/v T'/î", l i' tO'i'. 

». Gasparo Lopez, dit dai Fiori, 1677 f 1732. 

Pièce de fleurs. — Cuivre, h* 10", k V 6". 
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160 Res-de*c]i«»i»ée. Écoles italieaMes. 

31. Pietro TempesU, i637tmi. i 

• Paysnge monlQcux avec un petit troupeau qui boit daus i| 
* » eau', sur le bord élevé de laquelle le berger est assis af 
la bergère. — Toile, h. l' lO'A", 1. 2' 5". 

32i Gàspm Lopez, dit M Eiwi^ imfilSZ. 

Pièce de fleurs. - Cuivre, h. 10 ', U i' 6". 

33. Gasparo Vauvitelli, 1647tl736. j 

Yue de Péglise de St. Pierre et de la plaoe située devai 
avec la colonnade* Signé : cm. y. wi Toîie, I 

U. Gasparo Lopez, dit dai Fiori, im^mz. ' 

Pièce de fleurs. ^ GuiTre, b. lô''. 1. 1' 5^'»^ i 
JCe« j^UfTB mire femHrtM* 

35. Gnido Cagnaeei/ 1601 1 1681/ 

St. Jérôme dans une grotte. Tl est assis tout nu, la* plume i 
la main, devant une feuille de papier et regarde en haol 
d'où un rayon tombe sur lui. Signé; GVIDO CAGNACÇL -î 
Petite nature. Xoile, 5', 1. 3' 6''i 
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Chambre première. 



Chambre à copier. 

• • • - *. ♦ * . 

Elle est peinte louuà-fait h fresque, les murs avec de l'ar- 
cbilec lure, le plafond avec uae gi daiie r cpi éseulaliou allégorique de 

CHARLES CARLONE, 

Les choses accessoires qui reiiricbisseut sout de la maiii de 

CAËTAN FANTI, 

^uire cela il y a un grand tableau exécuté à l'huile par 

FRANÇOIS SOLIMÈNE, 

> 

L'empereur Charles VL, environné de sa cour, reçoit rînvenlaire 
le la gdlerîe imp. que lé comté Gnnàacar â^Alîhann , directeur- 
général des bâtiments, lui présente a genoux après en avoir ter- 
miné te nonvel arrangement an SlaObourg l'an 1728. Sur la reliure 
'n velours vert de Pmvenlaire^oii lit: ump: BoMt.cAaoLo p¥nap.o- 

HgCAB RBSTAVEATOai AVGVSTO PKLICI 088KQVI0 ABDIL: PRASr j 

70M« ALTRAKN. 1728. — Le^ té4e do Fempërettr ét celle du comte 
iont peintes par - 

Jl^-GODEFROI AIIBRB^CH. 

Le tableau est si^né: 1728. ^f. hoIiimbna, ef soutient trente ûgurea^ 
lest peint aor toile et coopédifléremment en haut^ h.^Z'U l*^'Vûf\ 
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Chambre deuxième. 



* 

Jfur prémier, avec la porte iTetifrëé» 

Jodoc van Winghe, 1544 f 1603. ' ' 

Apelle peint Campaspe en Vénus et vient d'être blessé^ 
coeur par PAmour. En arrièi e Alexandr» -le-Graïuî est assi 
comme spectateur et reçoit d'un ang:e une couronne de laa 
rier et une palme. Au-dessus d'Apelle il y a suspendue | 
une colonne une tablette avec un poerar latin, qui expliqoj 
la représentation. Signé: lODocvB^ à wingqb. — Huit ligi 
Toile, h, 7', 1. 6' 3". 

2. D'après Jean van Heniesseu. 

Charié9-lê-Timétaii^e, àut âé Boargôgiie^^eQ armure splei 
dissante, avec la toison d'or soi^eiiaue au cou ; il Ueat si 
casqué devant lui sur un paràpèt de marbre. .En bas ou 1' 
CAEotvs AV0AZ. Pli. r. pvx BVEGVN. Btts(e. Bois/ h. 

1^ 1. r 4". ; ' 

3. Ak^hMl imms. flori^tamt vers 1620» 

Le jour représepté allégori<|uemenl par Apollon qui est de| 
bout sous mi portail à colonnes^ couronné de rayons ^t l^i 
naut la Ijre el un arc dans les mains. Sur le devani doi ^ 

génies dansent et volient en cercle, représentant les doi 
eiu*es du jour dont le premier tient un sablier. — Forte i 
tort. Xoile^ h. t%'% 1. S 3 . . : , j 

4. OthoB VenlDs, 1556 1 1634. 

La Foriune assise^ sur une roue, répand de la main droiie 
une coui ouiie, un sceptre et des richesses et de la gauche 
des épines. — Un tiers de ualure, Xoiie, b.2 4»/i",l. l' l^ 
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ii Pierre vaa Avoat, florissuit 

Paysage boisé; sur le devant la Madone avec T enfant Jésus 
et St, Jean est assise enlouiée d une 4),udntité de [petits 
auges. Signé: Peeter van Avont, *— ' Bois. h. 9", 
' 1. 2' 6". . • 

6* David Ryekaert^ né en 1615« 

Un vieillard assis à une table étudie dans un livre d'ana- 
tomîe à la lumière d'une cliandelle; la chambre est pleine 
de meubles et d'objets d'éludé et la luue jette sa iuQjière 
par ift iM)rU5 x)Uïer4e* — Boi«, h,, t' 6 l 2' 6"*. * 

7, Pierre van Avont, florissait vers 1650. 

Paysage boisé, avec la Ste Famille au djevant eutourée d'une 
. quantité de petits anges dont quelques-ui^ suspendent des 
guirlandes entre les arbres. Signé: Pee^er van Avant* 

— Cmre, h.X ^ Vi", 1. 6"- . ..» 

Aii-dessu& de la porte d'outrée* 

8« Inconnu. 

Bataille de cavalerie. Dans le fond à droite an château fort 
^ avec un pont-ievis; où le combat est le plus acbanié. — 
ToUe, h. 3M V*% 1.4'7^ 

9. Pliilippe de .Champaigne, imi im. 

, Uue mère blessée à la poifrine et mouranie est assise par 
terre et retient son enfant pour qufl ne suce du sang, — 
Forte nature. Toile, b. 4' 11", 1. 6' 9". 

10. Moe van Wingbe, 1544 1 1603. 

I.a même représeniali - n (]ue dans le N<». i de celle chambre 
seulement un peu vaiitc. Signé: iodocvs a winqhb. — 
Cinq ligg. Petite nature, loile, b, 7\ 1. 5' 6", 

11. Corneille van Dalen, né vers 1626. . . * t 

. liacchus couronné de p:^mpre avec un terre de vin iia main* 

— Buste, Toile, h. 2' i L 1' 7". 

* ' ' ' '-i 

12. Jean van LiU| florissait vers 1664. 

Ume JÛdaiUe de cavalerie romaine {ir^t dearoines d'un temple. 



Digitized by 



. Signé sur pierre: H, t« I«iaSc.te6é« *«-~'P9li|es fiJ 

13. pthoii Venius, J556t,1634. 

La Madone assise sar un degré de pierre, tient Pi^fant i| 
ans debool ; le petit St Jean le montre du doigt et deax ai 
ges flottants Ini présentént des grappes de raisins. Fbndl 
ravchitacinire. — Peti|e natttre. .ToiIe^ .h. 4' 3", 1. 2", ! 

14. Nicolas van Eyck, florissait vers 1660. I 

Halte de troupes et leur logement dans un village^ Sigm 

N. YAM KYOK. — Xoilc, b. 4' 1", L 6' 6". . 

15. Pierre vajt Lint, Jié 1609é ;. 

Jésus-Christ guérit le rheumalique qui avait été coticbé î 
' ans près du \àt de Betbsaïde sans pouvoir y descendre. Signe 
p. V. HNT. F. — Treize petites ligg. Bois, h. t' 6", l. 2' 6". ^ 

16. Pierre van knni^ flortssàit 'eers 1C50. 

' La déesse Flore, assise dans un parc étendu et borné daii 
le fond par im châtean , est environnée d'une quantité di 
^ génies qui jouent avec dos tleurs. Sigué: Peeier pmà 
Avant — Cuivre, h. 1' 6", I, 2' 2''.. . \ . | 

17. Pierre Ncelfs, le. (ils t florissait wers 1650, e| 
BonaveDdire Peters, 1614 f 1652. 

Vue de l'inicrieur de l'église rathé.îralo d'Anvers. Sur le 
\ devant un seigneur est accueilli par le clergé. Signé: pBTSij 

NEE//*S F. Oî RONAVEN'TVRA PETERS FKCIT , qUÎ a peiUt iC« 

ligures. Bois, h. i' 8", 1. 2' 3^'* ; • 

18^ Dans la manière iVk\hiXi Kuyp.' 

Quatre vachçs, près d'un saule au hord d'qn canal; uuepayJ 
sanne trait l'une d;eUes. — Bois, b. 6'^ !. 2V . . 

19. François Snyders, 15791 1657. ' . \ : 

Dauiet dans ia fq^e aux lions. — iiioia, k t^6", L 2'. 

20. Jean Gyselder. * ' 

Jupiter et Mercure traités par t^hilémon et Baucîs. Sjgaé: 
• gyselder. fes —'Bois, h. 1' 6", L \\K * 
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Jf «r frmMàmê f ««ce te pmrie àë êmrUe. 

li. AbrahaiB JanseBS^ flùrissait rers 1620. 

La nuit représentée alIégori^emeDt par Kueine qui en de- 
boni sous un portail a colonnef^ ei| tenant sur ses bras deux 
enfants endormis ^ dont Pnû est un nègre. Sur le devant 
douze génies, les douze heures do la nuit» dansent et volent 
en cercle, le premier porte un sabUer. — Forte nature. Toile. 

IZ. Dan» la manière de Gérard UoBthorst* 

Le songe de St. Joseph. IL est endormi anis près d'une 
table et Pange le réiveîtte.en omirwil Ja 8ld Vierge^ qiû 
allaite l'enfant Jésus dans la chambre contiguë. ^ Six figg. 
, Toile, h, 5' 6'% IT ^ \ / 

13* Jodoc-Comeille Drooeh-Sloot^ fiorissaitt^s 1630« 

Le grand doel^ qui a en Heu le 5. février Pan 1000 sur la 
bruyère de Fucbt près de Boia-le-Duc entre le lieutenant 
hollandais Abraham eerhardâ et' le gentilhomme français 
Ma^is, chacun d'eux accompagné de 17 chevaliers et d'un 

héraull. Sigué: Jlt. Drooch^Sioot fec, 1630. — Toile, 
h. r 5", ). 3' 8". " 

U. CeneiUe de Wael, tmfmz. 

^ Le passage des Israëliles par la nier Rouge qui eugloutit 
PbiKraQu avec son armée. Bois, h, 3' 3'% 1. 3' 6'^ 

Au-dessus de la porte de sortie. 

Î5. Inconnu. 

Combat de cavalerie et d'infanterie devant une forteresse 
éissicgée et bombardé^. — Toile, b. 3: L 4' 7", 

Etea piUéra enire iea fenétrea. 

Uit FraBf ois Ctouet, âit JaiiBet^ fwissaiti^s 1563. 

Portrait de ChaHe^ /X, rot de Fraoqç^ à l'Age de vmfX i^s. 
Il est debout, rfcbèmeht habillé, près* d'un' fahteûiroil il 
pose ia main', fiigné :( craruis vmi. tm» GÛaBBTimi. ItOTun 

JffUAMBv L'AAOU* na XX ANS MUBCIt kV VW PAR MHHBT. 

1663. — Toile, b. 7% 1. S' r'.- : . r ^ ... 

17. Simone de Vlieger, flm^^sm^ mrs 1&40. .a 

Qne i|iiirj|ae a^TQC tieaucoûp de vaisseau^;. - £^>is^ b. 3' B<% 1. 3^ 
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Chambre troisième. - 



1. Pierre . TyssenS) né vers U2êé. 

' Téamipleare Adonis iQotrà UiCbafiibeCliBf^a/Sfr'Sts genon; 
avtoar d'elle huit Amours. — - Toile ^. b. t. 1Q' 6'?.- 

Gérard Seghers, t589tl65t 

Pa^ijage. Sur le devant la Maduae est assise par terre avec 
Tenfaut Jésus bur ses genoux, aucjuel St. Joseph présente 
uue pomme. Eu haut plusieurs petits auges ?oleoi et caeil- 
leut des fruits des arbres. — Toiie, h. j ' 11", 1. 2' ô". 

3. Jean van Bockhorst, 1661tl724. ' ' 

Trois nymphes endormies de la fatigue de la chasse, sonl 
épiées par des satyres. À côte uue quaniilé de cbieos de 
chasse et l'Amour qui Jeur coiamaucle ie ^ieiàoç. — Toile, 
h. 1' 7", 1. 2' 7". 

4. Pierre iSuayers, né en ^593.. . . 

Un cambat dè ea val^rîe ma bor di èt s/ùir le ponit d'iiB INniTe. 
Toile, h. 2' 1.3' l". 

5. François Snyders, 1579 tl65T. 

Pièce de chasse. Neuf chiens attaquent un grand sanglier 
' r-qui les attend iraoqiiilicnieAl ei eti'« 4éjà' blessé deux. - 
Toile, h. 6' t', 1. 10' ' ' ^ l i 

%. Diego Velasquez, I^OOtMôfiOé ' ' , 

' I^orirall de rinfadte d'Ekpagnë^ jrarSr^TAlrète/ lâle de 
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. Philippe IV, et plos tard épouse de Louis XIV, roi de 
France, en liabit blanc a bouffants, tenant son mouchoir de 
la main gauche. — Fig. jusqu'aux gehoùx. Toile, h. 4' l", 

h Gilles Bakereel^ florissuit ters vm. 

Héro , accompagnée de sa nourrice, pleure Léaiidi c qu elle 
a Irouvé étendu iiinri an bord de la mer. En iiaut deux gé- 
nies dont l'un porie une torche. — Petite nature. Toile> 
h. 6' 6", J. 5'. , 

8. Jean van Hoeck, 1600 f 1650. 

Portrait équesire de Parcbiduc Léopold Guillaume. Il re* 
i^oit d'un génie ailé la palme de la ?ictoire pendant qu'au- 
dessus de lui la Renommée répand sa gloire au son de la 
trompette et qu'un petit génie, accompagné de deux autres^ 
le couronne de lauriers. Dans le fond une balailie* 
Toile, h. tO' 6" . K 10' 

9. Corneille Schut, ttê vers 1590, et Daniel Seghers, 
15»0tl660. 

La Mtjdone avec i enfant Jésus, (]Lii donne la bénédiction, 
dans une guirlande soutenue \)<\v cinq anges et peinte par 
Daniel Se0hers. — Fig. jusqu aux geaoux. Toile, h. 6' 2", 
1. 6' 4". 

9. Juste vau Egmonl, 1602 1 1674. 

Portrait de Philippe IV, roi d'Espagne , en habit noir avec 
' le coliier de la toison d'or; il pose la main gauche surmia 
lable et tient un papier do Vautre» — Fig. jasqu^anx ge- 
noux. Toile, h. 4' 6<^ l 3' 2". 

l François bayders^ 157dti6a7. 

nece de ebaise. Vn oerf et on chevreuil poonuiYis par 
des cbietis. — ToHc, b. 6' 7", 1. 10' S**. 

l Bonaventore Petèrs» 1614tt6§2. 

Une forteresse vénitienne an hord de la mer attaquée à l'as- 
saut par les Turcs; à droite une mine fait une explosion. 
Signé: B. P 1645. — Bois, h. 1' 6", 1. 2^ 

l Bonayenittre PeterSt i6Utl6â2. 

Uin'^rt d« BMi^ fortifié ; plotlen* baKQOM trwuportent des 
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Tarn blMtti dftos uo Taisiem de guerre mouillé dus l 
* port «Signé: B. P. 1645. — Bois, h. 1' 6'^ h 2\ < 

14* École flamande. 

Triomphe de Silène qui se rend d'one forêt à un temple À*. 
lue à gauche sur uo lieu élevé, — Toile, h. 2' 9", 1. C 

15. Thibaut Michau, 1676 frm 1755. 

Paysage boise avec quelques maisons dans le plan du raili^i, 
devant lesquelles ou célèbre une foire. Signé; J. Mickav^ 
— Bois, b. l' 7"^L %\ I 

16« Thibaut Hichau, 1616 f vers 1755. j 

Paysage d'hiver avec on endroit iitné aa bofd d'un fleuve 
gelé et une quantité de gens qui s'amusent pafiner. Sigaii 
T. Miehmu. — Bois, h. i' r\ L 



17« IL Megao, fiorissait ver$ 1660» 

Paysage avec tme forfit au devant a (^entrée de bqo^e éi 
brigands pillent quelques voyageurs^ et uae v31e aux bordi 
d'où flenve dans le fond a gauche. — ToOe, h, aM l^'- 

18. Jean Steen, 1636tl689. 

Un ménage boilaiidais. Au milieu d'une chambre un jeune 
homme est assis en altitude Irès-familière près d'une jeun? 
fille, qui lui présente un verre de vin rouge; une fieiiij 
femnic semble l'en (létourner, mais il se moque dVllc Kl 
arrière un bomme qui i un canard sur l'épaule , lit dans ui^ 
livre et un autre, le portrait de Tarliste lui-même, joue 
violon. À. côté de ce dernier une vieiUe femme est endormiê 
assise a la table près de la fenêtre ; trois enfants autoni 
d'elle profilent de son sommeil pour faire différentes espi" 
gleries. Toute la chambre est dans le plus grand désordre 

, Signé: ^Stteen 1668. Un tiers de nature. Toile, k 
8' 4", L 4' 7^ • 

19. ThOBias WUMHMrt, 1613tl«5& | 

Le prophète Elie dans le désert reçoit sou pain par un ao^ 
— Toile, h, V r% 1. 4' 10". 

20. Ri Megan, fiorissait vers 1660. J 

Paysage avec une grande partie de forêt ^ plusieurs flffiu^ 
et la.vne daM iyi<fiMri étoodo. ^ Toile, bi ivb'S 1. ^ 
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M. Jacqaes Tooreivliet, 1641 f 1719» 

fin boulancrer dans sa boutique tient on gigot de mouton ponr 
le montrer à une dame avec sa suivante ; sur le devait une 
femme est assise, qui vend des légumes. Signé: Too^ 
renvliet Inventor et fecit A^* 1677, — Six petites 
tigg. Toile, h. i' 9", L 2'.' 

% Pierre ftuast, nè en 1601. 

Un chambre de paysans hollandais. A droite quatre pay- 
sans sont assis autour d'une tnble pt un autre se chauffé à la 
cheminée ; à gauche deux paires dansent au son d'une cor- 
nemuse. ST|?né: Fiiittr^quast In^^ 1633. — Bois, 

^ Inconnu. 

L'inléfie^r d'une église de style italien iians fifores. Signé; 
AWPro int. — Toile, h, 2* 0'', I. 3' 10. 

M. Ëgbeit vaa der Poel^ florissait vers 1647. 

Un incendie dans une ville pendant la irait — ' Toile , b. 
1' S^V, 1. i' 9": 

D'après Adrim VM Ostade. 

L'intérieur d'uue chaumière délabrée. Sur le devant quelques 
paysans boîvcni autour d'une table, et (icux enfants donnent 
:à manger k un chien; en arrière uu homme s'amuse avec 
une paysanne. Signé faussement: J, 0 st ad e, — Toile, 
h. 1' 1", l V 6". 

« ■'i * 

^6. Robert van Hoecke , né eu 1609. 

Un camp milhairc. — ^ Toile, h. 1' 4", L 1' 1". 

IL Robert van Hoecke, né en 1609. 

Um marche' Ae iroapes. — Toile , b. t' 4", L 1' 7". 
jr«r trmUièm*, «Me to p rn ri » <• «•rUe. 

^ D'après Paul Potier. V. 

Quatre vaches , quelques brebis el uu cheval au pâturage. 
Signe Iciujibemeat: P. Potter f. - loUe, h. l/l", 1. 1'6''. 

I». Frtiféfs Sn^doii 1679 1 VU1, 

Le ^radis terrestre aveo toutes sortes d'animaux sauvages 
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et domestiques assemblés sur le devant; dans le fond d( 
paysage la création d'Eve. — Toile, b. 6' 10", 1, 9' 9". 

30. tyoïfrè» PmI Potter. 

Six vaches conduites par un berger ; en arrière an chariot. 
Signé faussement: P. Potter f. 1644. — loile, b. 1' 1", 
L 1' ,S".^ • • . 

31. Barthélemi Breeaberg, 1620 f après 1603. 

Paysage arec det raines el du bétail. — CoÏTre, b. 1' 4", 
. . 1. 1' »»/»". 

32. Ërasme auelliaos, 1607 f 1678. 

Le martyre de Su André. Esquisie. — ToU«, h. 1^ i^h"t 

33. Pierre vaa BloeiDen^ dit Standart^ 1649tim| 

Paysage italien avec une eau sur le devant qu'un troupeau el: 
un homme à cheval avec un sommier traverseat. Au food 
4es mines. - Toile, L. 2' 4", 1. 3' 1»/»". 

34. Ji^an Miel, 1599 f 1664. 

1 1 Un port de mer entouré de bâtiments anciens el de moder- 
. nés; au milieu un arc de (riompbc antiqne, semblable a 
lui de.Coastamia^ Rome. <— Toile, b. 2' 3'^, L 3'* 

35. Pierre van BioemeQi dit SWart, 1649tl71Ô. 

Paysage italieD avec les raines d^nii ancien aqnednc 61 ur 
bâtiment rond an second plaa; an premier à gauche m 
anbeirge devant laquelle des hommes el des betes rqioseal 
et un muletier avec trois moles passe aon chemin.^ — loto 

Mm pUierë entre ïee femétreèm 

36. Ecole espagnole. - - 

Portrait d'une dame noble en robe blanche avec un surtodi 
noir de soie; elle est chargée de bijonx, pose la main droite' 
sur une table et tient l'iéventail de Tautre. — XoUe, b. 7'i 

37. Alplionse Sanchezi i»tCoeIlo, 1515 fim 

- : Portittii fd^one jenne deme oii^habil riche è Kespagnola^ avec 
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J. un collier de perles qu'elle prend de la inaia droite; de la 
gauche elle tlenl le moactioir* Signé: H aiicbei.F.l67i. 
— Toil6, b, 5' e", I. y. 

Inconnu. 

■ Portrait d'uiie dame noble en habil noir ; elle est debout 
près d'ane table sur laquelle il y a un bouquet de fleurs 
dans un vase; à ses pieds un petit cliien. — Toile, b, 6' &\ 
L 3' 5". 



De cette chambre on parvient dans le pavillon siuu' au sud- 
ouest, qui contient au-dessous du cabinet blanc une rondelle 
avec des sculptures de niaiirei modernes nationaux qui se- 
ront décrites aussi daus l'appendice de ce catalogue. 

m 
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Chambre quatrième. 



Mur prem^f «me to pmH» dTmlrtfr. 

1. Nicolas vaD Hoye, 1660 f 1710. 

Pièce de bataille. À gauche sur le devant la mêlée de cav 
lerie et à droite dans lejond l^Uaque de cavalerie coufre 
l'infanterie. Tout an devant nn cheval blessé est lombt à 
côté de son maître tué. — Petites figg. Toile ^ h. 4' 2 1 

2. Nicolas vao Uoye, 1660 f 1710. 

Pièce de bauQIe. Un combat de cavalerie et dlufanterie; 
sur le devant se distingue mi cavalier sur un cheval blanc 
poursuiTi par un autre en plehie armure. Dans le foui 
les mâts die quelques vaisseaux se font ▼oir. — Pelii^ 
figg. Toile, h. 4' 2", 1- 6' 

3. JeaH-Pierre van Bredal^ né en 1630. 

La bataille du prince Eugène de Savoie contre lesTurcsprfc 
de Petervaradin Tan 1716. Signé: J. P. van Bredal 
Toile, b. 2' 10", 1. 4'. ' 

4. T. H. Mans, florissait fsers 1687, 

Paysage d'hiver, lin village au bord d'un lac gelé avec des 
trainaux et des patineurs. Signé: SH^^fS 1687. — Toii«r 
b. 1' 1. r. 

5. François Eykens, florissuit vers 1660* 

Pièce de flenrs. Un bouquet dans une urne de verre surn* 
table ^ à côté uu papier avec l'inscription: francien 
ykena fecit. — Bm, h. 3' 3»A", 1. 2' 3/2 
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6* Jean un Hugtenbnrg, 1646 f 1733. 

. Le liège d« la Tille de Namor Paa 1696. Sur le dcvaut MO» 
lamme Tiff roi d'Angleterre, et l'électeur de Bavière Jr«ifl^ 
wtHien*XwtMU€ii les commandants de ramiée aiâégeaiite, 
avec lemr suite à cheyal. Signé: Bugtenbutg. — 
Petites figg. ToUe, ta. 6' 1'% 1. V 

7, Jean*Pierre van Bredal^ né en 1630. 

La bataille de Belgrade contre les Turcs en 1717 sons le 
commandement da prinee Eugène de Savoie. Signé : /. P. 
van Bredal. — Toile, h. ^ 10", 1. 4\ , 

8. Marie-SibyUe Merlan, 1647 tl717. 

Un bouquet de fleurs dans une corbeilie sur une table. — 
Boi«, h. t' 7", 1. 2' 

Jffcr ëem^iémt, mvee ia p^rie de eorlte* 

9« Pbilippe Roos, dit de Tivoli, 16à5tl705. 

Combat de cavalerie, — Toile, b, 2' il", L 5' 2". 

10. Reni Noons, dit ZeeiMUiD, fiori$sait vers 1650.^ 

Marine avec beaucoup de vaisseaux sur le de?anl, et le 
port d une ville dans le fond, — Toile, b. 3' 10", L 6' IVt". 

11. Philippe Roos, dit de Tivoli, lC55tl705. 

Combat de cavalerie, dans lequel se distingue un nègre sur 
un cheval blanc. — Toile, b. 2' il l y 2"- 

12. Samuel van Hoogstraeten, 1627 f 1678. 

Vue de la place intérieure du palais impérial à Vienne, prise 
du côté de la cour des Suisses ainsi dite, ou du sud-est. 
Signé; Smmuêl van Moogêtruten^ 1652^ — Bois, b. 
' 2' 8^% L 2' 8''. 

13t Philippe -Ferdinand de UamiUon» né vers 16(4 

• f vers 1750i 

Un loup déchire un cerf qu'il a pris à ia chasse, pendant 
qu'un autre le regarde en grinçant les dents d'envie. Au- 
dessus d'eux sur un arbre une pie. Fond du paysage. Signé: 
Philip F. ée MûmUion. 3. C. M. C. P. 1720. Toile, 
b. 6", L 6' 3". 
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14. Jean-George de Hainilton, 1666 f 1740. 

L«i bare d'an sanglier âépds^e par terre avec toute soru 
dlnstrnments de chassé. Signé: Jean George drHa- 
milton Peintre du Cabinet de S. M. J* H Cê- 
tkûliqut. 1718. — Xoïle, h. 2^«", l. 3' 4t\ 

n. Melcbior Uoudekoeler^ 1636 f 1695. 

Un coq avec une poul e janne et une blanche dans une basse- 
cour. Fond du paysage. — Toile, h. 3' 5", J, 4f V'. 

16. GuUlauoie van Bemiuel, 1630tn0& 

Paysage avec des ruines. Sur le devant deux cavdliors sont 
attaqués par des brigands près d'un puils en ruiaes. — Toile, 
h. 1' 7 Va", 1. 2' 3". 

17. Guillaume van Bemmel, 1630 f 1708. 

Paysage avec une troupe de cavaliers qui passent près 

d'un ancien bâtimenl. Signé: .\^Sem€L — Toile, h. i 
7*A'S L 2' 3". 

18f Ecole flamande» 

Le Christ dans la maison de Marthe. Quatre figg. Uotien 
de nature. Toile, h. 3' 6", 1. 4' 7". j , , 

19. Inconnu. 

Paysage avec l'anbergo d'un village^ où l'on danse. - 
Toile, h. 1' 3", 1. 1 9"» 

20. Antoine-François Boudewyns, florissaU vers 1700, 
et Ferre Boui^ ftorissait wrs 1700. 

Paysage avec les ruines d'un lemple i gauche au pied do* 
quel un petit troupeau repose, pendant que le berger çarle 
avec' deux femmes. Dana lé fond à droite d'autrea ruines, 
deus mules avec leur muletier et pHisieurÉ igûrea, qui sont 
pentes par Pierre Bout. — Bois^ h. 11'^^ 1. 3'^ 

21. Gér&rd Hoet, 1648 f 1733. 

Moyse frappe le rocher et en fàit jaiUir Peim pour les 
Israélites. — Bois, h. i' i", 1. 1' h*\ 

'2!l. Antoine-François Boudewyns^/ortMatl tenXl^ 
et Pierre Bout, floHssait vers I700é 

Paysage avec des ruines à droite, deux bammes à cheval 
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p.irlanl avec un paysan ei sa te m nie qui mèiienl un âne 
chargé de légumes, el un troupeau paissant. Les tiguits sont 
peintes par Pierre BonU — .Bois, h. 11", i. 1' 3". 

è3» Inconnu, 

Paysage avec des voyageurs en voilure, A cbeval et à 
pipd qui passent au bord d'une eau, oii sont amarés quel- 
ques bateaux et quelques chevaux conduits au gué. — Toile, 
h. t' 3", \. t 9". 

Mur iroiêième, o droite 4e l*enirée, 

24. CoroeUle HuysoiaoB, 1648 f 1727. 

Paysage avec l'entrée d'une forêt; à droite une rouleau bord 
de laquelle trois paysans boni issis et plus en arrière un 
homme a cheval passe son cbemui. — Toile, h. 1' 7", 
1. 1' r\ • 

25. Jacques van Schuppen^ 1669tl751. 

Portrait à'Ifinace Parrocel ^ peintre de batailles, assis de- 
vant un tai)leau de ce genre. — Fig. jusqu'aux genoux* 
Toile, h. 4' 'à'\ L 3' 7". , 

26. Jeau-Eiasme duellinns, 1629 t l715. 

Le coaronnement de Charles-Quint comme empereur romain 
oar le pape Clément VU à Bologne le 24 février 1590. — 
Trenle-deux flgg. Toile, b. 13% 1. 9'. 

27« Jacques van Schuppeui 1669 tl7M. 

Portrait d'oo homme de distinction eu robe de chambre de 
yelours cramoisi, bordée de pelisse, avec un jabot de satin 
blancy écrivant a an« table où il y a mie écritoire, divers 
papiers et nne lettre avec l'adresse: A Mûmsiewr Mansieuf 
Tkomoê de Cranger â Vienne. — Fig. jusqu'aux genoux. 
Toile, h. 4' 3", I. 3' r\ 

28. Adrieo van Drever, né loers^ 1660* 

Paysage d'hiver avec de la neige tombante. Sur le canal 
gelé d'un village Qn s'amuse a patiner. Signe du mouo- 

gramme: 33[D. — ïoiie, b. t' 7", l' V 7"„ 

29. Elie van den Broek, 1657tl711. 

Une grande plante de pâvots$ à coté une corbeille de fleurs 
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fli DO lécard. Stgoé: EL, t. d« Broek pinx. * Toiic^ 
h. r tOV*^ I. 1' tV/t'*. 

30. Ipace Parroeel^ 1668 f 1722. 

Une bataille contre Ici Tores. Sur le demi un Turc a 
lAeval défend son toog eootre no cnfalier eu armiire. - 
Toffle, b. 3' , 1. 4'. 

31. Igoaee Parroeei, 1668 f 1722. 

Un grand champ de bataille; sur le devant quelques hom-i 
mes à cheval et deux grandes pièces de cauon« — loilt^ 
h. 3', l. 4'. 

32. Elie van den Broek, 1657tl711. 

Un bouquet dù tîeurs drins un vase sur une fabîe, où qû 
cerf-volant est assis. Signe: EL. Y, d. Broek pinx. — 
ToUe, lO»/a", 1, 1' li'/a # 

33. Hyacinthe de la Peigne, florissait vers 1740, 

Vue du Pont-Neuf à Paris prise da Quai de ia Mégisserie 
* sur le bord droit de la Seine » avec la chap)clle^ la Sama- 
rilalney bâtie sur le pont el la slatoe équestre de Henri IT 
sur la pointe de l'île; eii arrière à ganebe le Loime. a 
droite la coupole du Collège des qvâtre nations et au milieu 
le Pont-Royal. Signé: de la Pegnim f. ^ Toile, h. 

34. AdneD Maoglard, 1688 f 1762. 

Pièce de marine. Un grand port de mer fortiûé avec plu- 
sieurs vaisseaux de guerre; sur le devant an bord quan- 
tité de barques^ de roarcbaudises et de ^gures. — Toile, 
6. 1' 5^/2". I. 3' S'A". 

35. Adrien Hanglard, 1688 f 1762. 

Pièce de marine. La mer agitée au lever du soleil; sur le 
devant à gauche un vaisseau qui coule à fond et des hom- 
mes sauvés avec leur# sauveurs au bord. — Toile, b« l'5»^", 
1. 3' 8^2". ' . 

36. Hyacinthe de la Peigne, florissait vers 1740. 

Vue du Pont-Neuf à Paris prise de l'île de la Cité avec le 
Louvre , Téglise de St. Germain - l'Auxerrois et le PonU 
Royal. Signé: de la Fegnia 1743. - Toile, b. i' 7'', 
1. V 
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37. Jeau-rieire van BredaJ^ né en 1630i» 

Une chasse au vaiitoiir* Signé: J. F» €«fs Breda. — 
Cuivre, h. 1' 5", L tMO*'. 

38. Leuis van Mooi, 169|$t l741. 

Une servante, debout près d'une ieuêlre, ouvre des coquil- 
les; a côté d'elle divers vases de cuisine, un coq lue et 
uii paquet d'oignons. Signé: L: De Monift» — Petite 
demi fig. Bois, L. r 2 A , 1. llVa". 

39. Adrien Manglard, 1688 f 1762. 

Pièce de marine. Un port de mer avec deux grands navi- 
res et plusieurs petits; sur le devant à gauche une ancienne 
tour ronde au pii d de la quelle reposent quelques pewouues. 

— ïoile, h. V 6", 1. 2\ 

40. École (Je Reujbrandt. 

Paysage avec le martyre de Si. Laurent qui est rôti au 
milieu d'un cercle de spectateurs. Signe faussement: Ri m* 
brad 1? ecil. Bois, h. 1' 4 ", l V 8", 

41. Antoiae Watteau, 1684tl721, 

Un jeune homme en habit espagnol assis sous des arbres el 
pinçant de la guitarre, — * Bois, b. 1', L 9'^ ^ 

iZ. Jean-Pierre vau iiredal^ né en 1630. 

Une chasse au sanglier. Signe: J. P. van Breéa (• I7t7« 

— Cuivre^ h. l' h" , i. 1' 10". 

43. Gérard de Lairesse, l(>40tl711. 

Représentation allégorique. Neptune et Ampbitrite vont rendre 
viiïile à Cybèle. — Toile, h. 3' 7", l. 6'. 

44. Jean van Kessel, 1644tl708. 

Une chambre avec une quantité do singes qui s'amusent eu 
jouant aux cartes et en iumaut du tabac. — Cuivre, b. 

45« Jean Tilens, fiorissait vers 1650. 

Paysage étendu avec des montagnes. Signé: ioan. tilxhs. 
te**. - Bois, b. iV\ i r tv\ 
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46. Jean van Kessel, 1644x1708. ' 

Une chambre de barbier, où des siogea rasem ei soigoeat 
des chats. — Cttivre, h* 1. il''. 

47« , Horace tiieveobroeck^ florismit vers 1670. 

PiècRt de narine. Un pori lie mer avee des narôes eûteniv 
d^orage ; siir le devant les mtts d^nn vaissean sidunerge. 
Le revers du tablean porte le nom: Ora%io ërtttê- 
broeek. — Bols, b. 8", 1. V t". 

48« Inconnu* 

Paysage avec mie forèl ; sur le devant Joab perce de M 
lance Absalon , qui est resté suspendu par ses cbeveoii 
uu arbre. — Cuivre, b. 8" 1. l' l". ' 
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(chambre cinquièiue^ 



Jffttr premêier, avec im porte d*entrée. 

\. Joseph Feisteaberger^ 1 17^5. 

Paysage 'aveo'oa^ montagne bante et loale solitaire dans Je 
fond. — Tôile, h* 3' 10", 1. 4' i". 

2* Joseph FeisteBberi^er, 1 1735« 

Paysage avec une petite cascade et quelques bergers sur le 
devaut. — Toile, h. 3' iO"', 1. 4' 1". 

3. Pierre-Joseph \ erliaghen, né en 1728. 

St. Etienne, roi de Hongrie, entoura de cour el des grands 
de son royaume, reçoit dans la cathédrale d Albe-Koyale des 
mains dp Tarcbevêque de Koloo/a, Ana stase, la conronne et 
les insignes de la i oyanté que le pape Sylvestre II lui en- 
voya en présent Tan 1003. Signé: P. J. Verhaghen 
lerscholanus. F. 1770. — Dix-huit figg. Toile, h. 9', . 
i. 10' 10". 

Mur deuxième f vt>-Â-i?«4r des fenétre^^ 

9 

i FraD^ois-Guernard Taomi^ 1658 f 1724. 

Un chasseur agenouillé entre une anantité de volaille toée, 
tient on lierre des deux mains pour le montrer; derrière kni 
un garçon. — Toile, h. 4', 1. 5' 6''« 

5. MartiihJoseph Cleeraerts^ 1707 tl79L 

Imitation d'on bas-relief allégorique. La partie sopérienre 
montre quatre génies taillés en bois qui tienn^l m médailr 
Ion de plâtre avec le bnste d'tine femme. La partie inférieur^ 
^ représente en bronze Psycbé qui, la kinqpe à n main, regarde 
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l'Amonr eDdûrmL Le revers da laUeiia porte la àH^l 
Martin uM Jaê. ûeeraerts Sf'eeii Anti^erpiëi 

1755. — Totte, b. 3' 2", 1. 2* 3'', 

6. Paul Trogcr, 1698tl777. 

Jcsas-Christ au jardin des Olives loml)é en défaillance de- 
vant le calice; à son côté i'aoge qui le soulage. — Toile, 

h, r i 4' 11". 

é 

7. Josepb-Stgéfroi Duplessis» \7Ufim. 

Portrait dti fameux compositeur allemand, Christophe Chera- 
iier de Gluck^ à Tâge de 6t aos; il est assis devant un di-^ 
vecin et joue avec enthousiasme. Signé: /. S. ^«plestir 
pinm, parifis 1775. ~ Fig. jusqu'aux geuoax. Toile, 
b. 3' 1", l. 2' 6 '. 

8. Jean-Chrétien Brand, le fils, 1723 f 1795. 

La bataille de Uocbkirch entre les Autrichiens sous le gé- 
néral Daûn el les Prussiens sous Frédéric -le-Grand. Uoe 
pierre porte l'inscription: Bataille de Hochkirche eu Lu- 
sace donnée le t4. Octobre 1758, peinte par J. C. Brandy 
peintre de S: M: J: et R: et Prof» de VAccadémie du 
AriSf diaprés le dessêin du Lient. ^ Colonel B, de J. 
CBuroii de Beaulieuh Petites figg. Toiie, b. 1. 7\ 

Wmi Fischer, 1729 f 1810. 

Pièce d'architecturi'. Une colomi.ide qui laisse la vue sur M 
pont avec une procession de triomphe romaine cl sur diffé- 
rents bâtiments. Signé: viNC. ifiscusH. cioioccLxii. — Toile^ 
h. 1' 1. 2 3". , 

10. Viocent Fiseher, naOflSlO. 

Pièce d'arcbtiectiire semblable à la précédente. Sigaé: 
V. KiacHRa MûccLxix. — Toile, h. i' 6", L 2' S'*. 

11. J«M-€hrélieA firoud, le tUs, 1723 f 1795. 

Paysage avec on bâtiment ruiné sur nn rocher à droite sur 
le devant, et un chariot qui passe mie eau..Sigué: Brani 
■ 1741. — loile/ h. 2' 6'', 1. 2' l". 

12. Jeiaa-Ch^étien Brand, le fils, 1723 f 1795. 

Payiife «veo tfoia aibrei i4paréi plia «ipi 
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peau Ta au gné. Dans le fond un village avec un clocher 
et nu château sur une moutagae. Signé: Brand 1746. — 
Totte, h. 2' 6", 1. 2' l". 

♦ 

ig—ia. JMihChréttea Brud, le fils, 1723tl795. 

Quatre paysages dont deux au clair de lune. Les premiers 
signés: Brand 1771, les deux autres: Brand 1768. — 
Bois, chacun h. 10'', l. l' 2". 

[?• François Casanova, 1727 f 1805. ^ 

Une bataille de cavalerie dans une vasie plaine bornée à 
droite par des ruines. Un soldat sur un cheval blanc se dis- 
Uogue au miiieu. ~ Petites figg. Toile, h. g' 3 ', l. 12% 

18. Joseph Hauzinger, 1728tl78G. 

Imitation d'un bas-relief en bronze qui représente la fameuse 
composition de Fiamlnyo, huit enfants qui jouent avec un 
bouc. Peint en 17SI. Signé: /, H a uz ing^er* P. — Uo tiers 
de natore. ToUe, h. 3' 3", L 4' 8". 

19. François-riaspard Sambaeh, 1715 f 1795. 

Imitation d'un bas-relief antique de marbre blanc représen- 
tant un bacchanal de neuf ci\fants. Signé: C. Samback, 
1778. — Un tiers de nature, loile, h. 3' 3'', L 4' 8'% 

£e« piiierê emfre le# fméêkteê. 

20. Jean Zoffaoi, 1733 f 1788. 

Portrait de Farchidachesse d'Autriche MmrU'ChrUUnê^ 
épouse du duc de Saxe-TescheD« maréchal de camp et gou- 
verneur ^des Pays-Bas. Ëile est assise à une table eo habit 
biaoc très-élégaat, tenant on petit chien holognais sur ses 
genoux. — Fig. Jusqu'aux gênons. Toile, h* 4' Vft^U L 3'. 

li. Jeaa-Godefroi Auerbacli^ 1697 f 1753. 

Portrait de Temperenr Charles Vif en riche habit de comr; 
il eit debout près d'nne taUe et prend le sceptre- placé sur 
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110 coMiin de brocart a?«c la oowoime inipmde. ^ Toi 
h. r 6'% l 4' g". . 

22. Martin de Knoller, 1728 f 1804. 

Portrait de Tancien diredaor de la galerie ioip. et roj. Jl 
9tph Rosa en habil bleti, le portefeuille à la main. Sigfl 
Knoller 1791. — Demi flg. Toile, b. %' V% L 2'. 
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Chambre première. 

Wec des tableaux pour la plus grande partie de 
aucieiine école ailemaude dès les premiers 
temps jusqu'à la moitié du seiz.ième siècle. 



Mut premier, avec la porte de aorlte. 

1. Thomas de Mutina, flurissait vers 1352. 

Pièce (Vaulel avec deui volets. La pièce du milieu repré- 
sente la Madone dans un habit bleu brodé d'or avec l'enfanl 
Jésus anr le bras, qui joue avec un peîii^ chien. — Le volet 
droit montre St. Venceslas, roi de Bohême, arme, tenant 
un drapeau de la main droite et appuyant lauire snr son 
écn orné d'un àiji^e noir; le Tokl gauche représente ht. I al- 
mace tenant aussi un drapeau do la main droite ei posaiil 
l'autre sur la poignée de son épée. Toutes les trois pie- 
ces sont peintes sut un fond doré à ornements, et celui du 
milieu porte en bas Tinscription: 

Quis opU9 hoc finwitt Thomas de Mutina pinxU. 

Qnale ifideê leciar: RariHui filius antor, 
— Demi figg« Un lîers de nature. Bois, h. 2 5 , la pièce 
âu milieu L 1' 8", chacun des àem volets L 1' 4". 

Z. Weodelin Dleterling, 1540 f 1599. 

Pièce d'archileclure avec la représentation de la vocation 
de Tapolre St. Maiihieu. À la droite on soit le dîner quu 
donna à Jésus-Chnsl et à la gauche la vue s'ouvre sur la 
mer et sur des montagnes dans le lointain. Le tableau porte 

le monogramme du peintre: y0 et en haut dans un écos- 
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son rinscnptioii : 3977 tirbrio. oab&ar. mvi. av6« p. avo 
i^p. viiL — Petites figg. Bois, b. 4' 3'% 1. 6' 3''. 

3» École de V Allemagne supérieure^ dans 
manière de Frédéric Herlio. 

Le Christ à la croix , du pied de laquelle à droite la Si 
Vierge et Ste Catherine, à gauche St. Jean l'évangeliste 
un homme en costume singulier tenant une flèche dans h 
mains peut-être St, Sébastien, Fond doré à ornemenls. — 
Un tiers de nature. Bois» h« %' it*% L 4^ 

4. Jean UolbeiD, le fils, 1498 f 1554. 

Portrait de Charles -le ^ Téméraire^ duc (le I^)urf^ogne, en 
profil, dans un de brocart et un siirloul d éloffe rouge, 

atec la chaîne de la toison d'or et un grand chapeau. — 
Demi fig. Bois, L. 3', 1. 2' 4". 

5, Luc Cranach, le père, 1472 f 1553. 

Lucrèce, richement habillée, s'enfonce le poignard dans le 
sein découTert. Demi fig. Petite nature. Bois. h. %* 

6» Éet^le flamande. 

Portrait d'mie femitfe âgée, en simple babil noir, sirec un 
bonnet blanc sur la tête, assise datas un fauteuil et tenant ud 
rosaire. — Demi fig. Bois, h. 2' 5", 1. 1' 10". 

7. MaHhifu Gnmewald, f ters 1510. 

Portrait du rni de Hongrie, Louis II y fils de Ladi^las U, 
comme enfants aux longs cheveux blonds, couronné d'^^eiiiets. 
— Petit buste. Bois, h. 10»A"i 1. 8". 

8* Matthieu Gruuewald, f cers 1510« 

Portrait de Temperenr MaximiUen 1^ en babit riche fourré, 
tenant une lettre de la main gauche; une fenêtre au fond 
ouvre la vue dans une campagne. — - Petit buste. Boû, 
h. 10*6*, 1. 8". 

9. Jean Schaeufelein de Nordiingeji, f 1540. 

Tête d'un jeune homme à Tair riant, aux cheveux flollanls 
et au cou nu. — Petite nature. Bois^ rond , il" en 
diamètre. 
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Matthieu GniBswald^ t ters 1510. 

Porirait du roi de Hongrie, Ladialas /f, en habil roiif?eâ- 
ji tre, avec mie Iinreile sur la hUe el une cbaiue d'or autour 
du cou. Buste. Uu tiers de uature. Boisj h. 10^J%'\ U 8^. 

jj. Matthieu Giunewald, f vers 1510. 

^ Porirail de Charleë^Quint comme garçon, aux cheveuiL cou- 

Îiés en rond, dans un habit brodé d*or et uu surtout depe- 
use avec la toison d'or. — Buste. Un tiers de nature. Bols, 
h, 10»A'' . 1. 8". 

12* Matthieu (irnuewald. f vers 1510. 

Pièce de famille. L'empereur Mu^imUien A et son époqse 
Marie de Bourgogne, avec leur fils PhUippe^-^Bel, les fils 
de cé dernier CharUê^Quint et Ferdinand I, el le prince 
Louis II de Hongrie daus une salle avec la vue dans une 
campagne. L'autre côté du tableau représente la Sie Famflle 
avec ' les parents de Jésas-Cbrist. À chaque poriraîl de Pua 
et de l'aotre côté il y a écrit le nom du personnage respec- 
tif en langue latine. Demi ligg. Demi nature. Bois, 
b. 2' 3'% 1. 

13. Albert Durer, 1471 tl52& 

Portrait de l'empereur MaximiUen /, peint l'an de sa mort; 
il est vêtu fV«n manu ciu de pelisse et d'un chai)eau plat, et 
tient line grcnatîe fendue (l.tns la main gauche. Dans le fond 
vert on voit en hanl l écusson impérial, une longue inscnp- 
tioii laline sur l'empt l eur, le aiOiiogramme du piiulre et la 
date 15t9. — ï)« nii fig. Bois, h. r 3", !. 1' 10". 

U. Luc Cranach, le père, 1472 f 1553. 

* 

' L'adoriUion des Mjiges dans un paysage. Eu liaut un cIkk nr 
d'anges qui font de In musique» rr au tond m\ château sur 
une motuague à droite et une ruine à gauche. Bois^ 
h. 2' T'y 1. l' 10". 

Ut Albert Durer, 1471 f 1528. 

Le martyre des 10.000 chrétiens que Snjior lï, roi de Perse, 
fit tuer cruellement, représenlé dans un pays^fre avec des 
rochers au fond. Sur le devant le roi lui-même à cheval don- 
nent des ordres el accompagné de sa suite, Au milieu du 
tableau A» Durer s est introduit luî-inemcj il est debout 
avec sou ami Willibald Pirkheimer ei lient un ])apier alla- 
cbé à un bâ^a avec llnswptton: 3fte factebat oôo bonttn 
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1805 oTBettuÔ hùxtt aitmanuê et son monogramme. — Pe- 
tites fig. Transporté de bois lur toiie^ h. 'S l 2' 

16. École de l* Allemagne inférieure ^ un imitateur 

^{'Albert Duier. I 

La Madone avec Penfant Jésus sur ses genoux, qui joue 
avec m chapelet ; à côté une pomme^un couteau et un verre 
dé vm rouge sur une table. Au fotid une fenélre avec la 
vue dans un paysage. Signé faussemenl- du monogramme 
d^Albtrt Durer et do la date 1518. — Fig. jusqu'aux ge- ! 
noux. Petite nature. Bois, b. 2' 3^/2' , 1. l'B'\ j 

17. Ambroise Holbein^ né vere 1484. (?) 

Busle d'un homme avec un chapeau plal et en habu noir j 
qu'il serre de la main droite à la quelle il porte deux au- | 
iieaux. — Petite nature. Bois, h. 1' 3", }. 11". j 

18. Albert Durer, 1471 f 1528. 

La Tnnité : Dieu le Père, assis sur rarc-en-ciel, tieni le fils 
niourant sur la croix dans son sein et le Saint Esprit flot- 
te au-dessus de lui en forme de colombe. Elle est environ- 
née d^une gloire d'anges innombrables èl adorée par les pa^ 
triarcbes, les saints^lès martyrs et les &mes ptenses des deitt 
sexea et de tout rang, qui sont à genoux sur les nues. En 
bas on voit une vaste contrée aux bords de la mer et sur le 
devant Albert Durer lui-» mémo' tenant une tabletle aTec 
son monogramme et Pinscriplion : albertv». dvbba noaicts. 
FACiKBAT. jtmo. A. TiBUiNH. PAATV. lâil. — Petites figg. 
Bois, b. 4' 3", 1. 3' 10»/*". 

19. Nicolas Lncidel^ dit Nenfehate)^ f t^ers 1600. 

Portrait d un jeune homme imhrrbe. aux clit veux coni is, en 
babil de soie noire et en boiuiel rond. Uuant ses ganls de 
la Hiain gauche. ~ fiuste.Petite nature, Bois, h. 1' 3 i* 

20» Ecole de l'Allemagne inférieurCf un iiniluleur 

«l'Albert Dorer. 

La Madone avec l'enfant Jésus sur ses genoux, qui tient 
un rosaire ; devant elle une tal)Ie avec un couteau et la moi- 
tié d'un citron. Signé faussement du inonogi amme iV Hhert 
Durer et de la date 1520. — Fig. jusqu'aux genoux. Demi 
naUire. Bois, b. a' ayi", 1. l'8". \ \ 
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- Jean-ChrétleD RuprechI, 1600 f 1654. 

' Copie exacte du tnhleaii Nr, t5 do cette clianihre peint par 
Albert Durer et represenlint le martyre des 10.000 chré- 

^ tiens. Aa-dessons de rinscriplioii de Durer on lit: Adimi- 
tationeii) dure ri fecitJoan: KristiaoRuprecht 
Ci vis Norimb: Aûo i^^. -- Bois, b. 3' t\ l. %* 9^hf'. 

L Ecole flamande^ seizième siècle. 

' Portrait d'où che?alier de. Malle, b tête nae, aox ebeTeiDC 
oourts, bafoil noir, le manteau de Tordre a^ec la croix 
blanche sar Pépaule et une chaioe d'or aatoor da cou avec 
un médaillon. — Biule. Bois, b. t' lV\ 1. &V^'^ . 

k Jeao Grimmer» florissait vers 1579» 

Portrait du Baron Adam de Puechhaim en pleine armure, 

la tête liue. Sur le fond on lit: aktatis. sve. 26. SP, 1570. 
BNs. ADAM V S. A. FVECHAJU». L. B, — Petite bu&ie. Boif, 
b. lO^s", 1. 9 , 

é. Luc Cranach, le père, 1472tl553« 

Portrait d une jeune demoiselle en habit noir avec une che- 
misette de ûlet, une double chaîne d'or autour du cou et une 
baretle ornée de fils d'or sur la tôle; elle lient les mains en- 
semble devant elle. Au fond à chaque côté uu écussoiu — 
Petite buste. Boi», b. 10'% 1. Sf*. 

^. Luc Cranach, le père, 1472 f 1553. 

Portrait de Martin Luther en habit noir , un livre & la 
main. — Petite boste. Bois, b. SV^'\ \. e^hf\ 

4 Albert Dorefi 1471 f 1528. 

La Ste Vierge ailaitaiit Penfant Jésus. Signié do monogramme 
et de la date$ tso3.^ Petite buste. Bois, h. 9^% 1. 6V^'^ 

7, Lne Cracaeii^ le père^ 1472 f 1553. 

Portrait du docteur Philippe Mélanchton, babillé en noir 
avec un lifre à la main. — Petite buste. Bois, h, 8*/!",- 
1. 

8. Albert Durer, 1471 f 1528. 

La Madone ayant sur le bras l enfant Jésus qui lient une 
poire coupée. Signé du monogramme et de la date: — 
Ênste. Petite nature. Bois, b. t' J. t' v/i". 

Il : 
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29. Albert Durer, 1471 f 1528. 

Portrait d'an jeune homme auiL cheveux blonds^ en habii 
fourre de peau de lapin et en bonnet rond. Dans le fond 
sombre le monogramme et la date 1507. L'antre côté da ta- 
bleau représente TA varice sous la forme d'une vieille femme 
laide qui tient un sac d'argent. — Bufttea. Petite nature. 
Bois, h. V l", 1. tl'\ 

30. Albert Durer, 1471 1 1528. ^ . 

Portrait de Jean Kleberger^ négociant de Nuremberg, plo» 
tard éobevîn de la ville âe Lyoo^ en forme de basie ane 
la légende autour: b. joani. klebbrgers. noeicl 4jr. aita. 
9VAK. zzzài. P^int dans un rond, dans l'angle gandte en faut 
le monogramme et la date 1526, dans les trois autres lei 
armes du personnage représenté. ^ Bois, b« L 1' ^A". 

SI. École de VAUemagm Mpérieure y attrihui è 

Mayr de Laodsbut. 

La Madone tient Peofant Jésus debout sur ime table et U 
présente im oeillet; sor la table il y a un couteau et un 
trou GOcpé. A côté St. Joseph Usant ilans un JivrcL Le fosi 
est une tapisserie d'or. — bemi ûgg. Un tiers de nature. 
Bois, h. i'4«A", 1. 

32. École de km Bolbein. 

t , Portrait d'un hoinine barbu avec un bonnet rond, en habit 
rouge et un surtout noir fendu, garni de tresses de velours. 
— Petite buste. Bois, b. 7", l 6". 

o3« Ecole flamai^e, seizième siècle. 

Portrait de la reine d'Angleterre Marie, épouse de Philippe 
roi d'Espagne, aux cheveux roux, dans un habit brun avc« 
un collet monté, un bonnet garni de perles et un collier ài 
-perles et de pierres précieuses. — Petite buste. ParcheffliB 
collé sur du buis, roud 6 ' eu diamètre. 

ai. Jean Holbeio, le fils, 1498.tl5â4. 

Portrait d'une femme croisaùt les èiauis deram eHs'i sBs 
' porte ttu Induit ronge et un sortoittf ook|.uiie broobe^ lonii 
mgdllère sur la pottme et m boauejt blanc çarnl de fils 
d'or et couvert d'An drap noir qui pmd en 4imere*~>Petitt 
bustes Bois, b« V% 
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L Jean Asiier, 1499 flâ?!. 

I Porlrait d'un jeune homme pâle et maigre , qui serre son 
' surlOQt noir de la m^iiu gauche et tient ses ^.mts de l'autre, 
avec un hounet rond syr la tête. — Buste. Dtmi nature. 
► Bois, b. 1' 4", 1.1' 1". 

Au-deâsud de la porte d'eutréc. 

. Luc Cranach, le père, 1472 f 1553. 

Ud chasse ao eerf sur les bords boisées d'un fleave sur le- ' 
qael aa pool coodiiil dans oue ville sUoée dans le fond. 
Parmi les chasseurs on recoanait i'emperear Ckarles^Qmimif 
j Jeam'^Frédéric le Généreux, doe de Saxe^ et d'autres per- 
I soDMges célèbres^ Dans chaque coin d'en bant il j a on 
écnsson et sur un batean au devant le OMnogramme du pein- 
tre et la dale 1544. — Petites figg. Bois , h. a' 8''. 
1. 5' 6". 

Mwr tfesMBlémf «le«é««lt ile« /eisélre*. 

Théodoric de Prague, florisâaU ters 1357, 

St. Augustin en habit d'évêque, avec une plume à la main^ 
debout près d'un pupitre occupé à écrire dans un grand livre 
ouvert. Fond doré. — Demi ûg. Forte nature. Bois, 
b. 3' 8", l, 3' 3". 

l Lu« CrftBach, le fils, 1515 f 158& 

PortrMt d'nne jeube fiUe biooie eu riche babil de sAleM 

siècle avec un grand cbapean; ette est représentée en Jn* 
dîth qui tient la téte et Tepée d'HoIopherne* Signé da mo- 
nogramme du peintre. - Demi Bg. Bois, b. tl", I. 2' V. 

). École de V Allemagne supérieure^ eommence-- 
meut du quinzième siècle» 

Tableau peint des deux côtés. Le cAté de devant repriseillt 
Tadoration des Rois , peint sur un fond doté. ^1*9 c^é de 
derrière montre en deux compartiments A tdrohe l'hbloire 
des douze verges, que Moyse avait placées par Pordre^de 
Dieu dans l'arche d'alliance et dont celle du grand-prêtre 
Aaron seule fleurit et porta des fruits en signe de sa deali- 
nation divine — et à gauche le mariage Û9 la Sio Tiérfft 
avec Si. Juiupli qui pçfte la vçrge d'Aaron qui a fiepri et 
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sur laquelle est perchée une colombe. Peini à la détrempe, 
— Demi nature. Bois, h. 3' H", l 3' l". 

40. Lue Cranjwh, le père, 1472 f 1553. ^ 

* Jésus-Christ arrêté dans le jardiu des olives. Judas, suirt 
des soldats donne A son maître le baiser perfide, et Malchoi 
blessé se tord aux pieds de Si. Pierre qui met son épée dam 
le fourreau. Effet de niiil. Si^né du monogramme et de la 
date 153d. — Deaù nature. Bois, h. 4' 10' , L 3' 9".. 

4L Lac Craaaeh^ le père^ 1472 f 1553. 

Tàbleau peint des dfu côtés. Adam et Eve soi» Varbre « 
*' la vie» En bas le moncf ramme dn peintre. reters moiH 
' tre en deax compartimeûts VSeee kowto et la Ste Y'iem^ 
doalooreiise. — Deux tiers de nature. Bois, b. 4' 4^ 

42. Joseph Heinz, 1565 f 1609. 

Imitation du tableau de Crmuaek la /lia 3a de cette chaoi^ 
bre^'avèc la différence que la personne est représentée id 
en Bérodiade qui tient la tête de St. Jean Sur un plat - 
Demi Ôg. Bois, b. r It^ 1. r Vi. 

43. Théodoric de Prague^ florissait vers 1357. 

St. Âmbroise en habit épiscopal, avec^une plume^ i la min 
droite et un livre à la gauche. A son côté nn^pnpîure et tu» 
petite tablette de livres. Smr un fond doré. — Demi 

1 ont nalure. Bois, h. 3' 8", 1. 3' 3''. 

44. Jeas Baldong, dit Oroen, f l&^d» 

. Portrait d'un jeune homme très -blond avec un bonnet noir, 
dans un habit gris et un surtout bleu. Sur le fond vertes 
haut on lit i éloge du tableau en vers latins, le moaogramni* 
l^et la date 1616. — Buste. Petite, nature. Bois, b. 
h V 6". 

45. Jacques Bineki né vers 1490, f vers 1560. 

' Le portrait du peintre avec on grand chapeau, un habit pis 
avec dès dessins et un surtout de peau de renard; il ueni 
un gant de la maia droite. Buste. Petite nature, w», 

h. i.v4yi^ 
46» Jean Mielieh, 1515tl572t 

* Portrait d'un homme de la famille des Hermann d'Augsbotfl 
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aux cbevenx blonds, dans un suriout noir garni de pelisse 
fauve et an bonnet ^ il tient un rosaire à la main. Sur le 

food l'ioschptioD: AJITAT18 svAB xzxx i^^'^gj. — Demi 

fig. Bois, b. r 5'S 1. V IV. . . 

r. Michel Welilgeniatli, 1434tl519. 

.Pièce d'attlel consistant en un tableau principal qiii est cou- 
vert par deux paires de volets et représente St. Jérôme en 
faabit de.cardinal debout devanlnn trône magniiique -, il donne 
de la main droite un rameau sec a un lion, qui se dresse de* 
vant lui, et lui pose Vautre sur la tété, k droite un bomme 
et à gaticbe une femme avec une jeune {llle et un enfant sont 
à genoux Cprobablement les donateurs du tableau"). A cba» 
que côté du trône .une fenêtre ouvre la, vue sur. un paysage 
étendu , où sont représentés plusieurs moments» de J^.yie du 
Saint: A droite comme il se frappe la poitrine d'une pierre 
agenouillé devant nn crucifix dau^ le désert; comme il est « 
accueilli par Févéque St. Epiphane à su» débarquement 
dans rile deChypres; A gaucbe comme quatre bommes le 
prient d'accepter les présenu qu'ils unt amenés sur des bè? 
tes de somme , pendant que plus eu avant quelques gens 
taillent du bois et en chargent le lion dit Saint ^ Les 
deux volets intérieurs, peinte des deux côtés, contiennent du 
oèté intérieur, k droite les trois antres percs de l'Eglise^ 
Su Augustin et St Ambroise^ évoques et St* Grégoire, pa- 
pe; k gauche les trois apôtres St. André, St. Thomas et 
St.Bartbélenii, et dn eôté^ extérieur k droite Pemperenr Henri 
le Saint, tenant le modèle d'une église, et Ste Eiisabetb| 
reine de Hongrie, donnant Kanoiône k un pauvre $ k gaudie " 
Ste Elisabetb.de Poringai avec un garçon qui lui présente 
on panier de fléiirs^ et St. Martin révéque.^ Dans le coin 
- supérieur de chaque volet il y a sur ce côté extérieur un 
homme peint en camaïeu qui porte un drapea^u avec ces deux 

monogrammes : ^'t* "~ àeu\ volets extérieurs, peints 
de même des denx cotés, représentent du coié int^^rieur à 
droite St. Joseph portant une lleur de lis et deux colombes 
dans un panier atec lesquelles un pi tit garçon s'amuse, 
et St. Kilien tenant le modèle d'une église, i\ gauche Ste 
Ursule et Ste Catherine qui foule aux pieds un empereur, 
probablement Maximien, qu'elle avait vaincu par sa persé- 
vérance dans les martyres {|u'il l'aYait fait subir. En haut 
dans le coin de chaque volet il y a un homme avec un écus- 
son avec les mêmes monogrammes. Du côté extérieur qui 
est en même temps l'extérieur de tout le tableau, ces vo- 
lets montrent le pape Grégoire-le-Grand, qui dit la messe 
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assisté* par im clergé nombreux, el auquel Jésus-Cbrist ap- 

Earait dans le tabernacle. Au-dessus (le ccUc représenlalion 
ordée par une liste de bois horizontale, ou voit arrangés 
eoseail^le différenles personnes et objeis de la passion de 
Jésus-Cbrist, comme Judas avec la bourse, Herode, Anne 
elCaïphc, Pilate qui se lave les mains, Sle Véronique avec 
, le suaire, Sle Madeleine, St. Pierre ; puis le coq, la co- 
lonne, le fouet, les (renies pièces d'argent etc. La liste 
porte l'inscription: anno bm. mccccyt =anno domim 15U.— 
On tiers de nature. Bois, Le tableau entier aux volets fer- 
més, h. 6', 1. 4'. 

48. Christoplie Amberger^ f 1^63. 

Poitrail d'an chevalier d'ordre, il tient one têle de norl et 
un sablier devant Ini sur niie table, et de la main droite en 
ontre un rooleau avec les mots: vivB airaon lbtv rvGit 
HosA. Le fond ronge porte les datés : 153t A. B. 37. — 
^ Bnsie. Petiie oalnre. Bols, b. 2'^ 1. 1' 

49. Christophe Amberger, f 1563. 

portrait d'nn homme auxcherenx et à la barbe blonds ea 
Imnet el en babil ooir, avec une cbaine aolonr du coq ï 
laquelle nne petite téle de mort est snapendne; il Ueoiles 
mams devant lui sur nne table et les gants dans la droite. 
Sur le fond gris rinscriptîon : Mnxnvnii. marti^i wsiss. 
ABTATfs evAS ZLDL ^ Bùste. Boin, h. 2^, L 1^ %'\ 

50i École d'kMti Durer. 

. La vie et Ih passion de Jésus-Cbrist^ d'après les saints 
Evauf^ik's, représentées sur un tableau principal couvert ei^ 
fermé par trois paires de volets. Le tableau principal,: 
h. 3' t", l. 2' 11", contient le Crucifiement et est entouré par 
12 représentations plus petites. Les trois paires de volets; 
consistent chacun de 12 tableaux peints des deux côtés,; 
b. 15'^ L \(y\ ainsi que toute la collection est formée pari 
I&6 petites représentations et nue grande. Chacune montre: 
en haut dans un ornement le texte respectif de TEvangile; 
en langue allemande avec Tindicalion du chapitre et du ver*, 
sel. Bois. Le tableau entier aux volets fermés, h. 6' 10 ',, 
1. 6' 4". . 

M« Mcole allemande ancienne. 

Bosie d^ime jenne fille. — Petite nature. Boisi b« t'^ L 9^hf*' 
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52* École allemande ancienne* 

Buste d'im enfant en habit roojfe. En bas Pinscrîption: 

KVNI61N LBONORA IST GKBORKN PBlT VBBOBN TA G NOYBMBRJI 

m MDxxxxxx lAB. — Bois, b, t', 1. 9*/i''. * 

â3* Lue CrMaeb^ le père^ 1472f l&53t 

Joab frappe par derrière Abner en Tembrassaiit. Le fond 
un paysage avec la YiUe d'Hébron, — Bois^ b, x* 7", 1, à'à 

34. George Pens, 1500 f 1556. 

Portrait d'an bomme au ebe?éux et à la barbe blonds^ en 
babit ronge et noir et.nn surtout fourré; ân cou du voit 
un pen de la cbemise i^onffrée. Sor ie fond vert le mono- 
gramme ^ 1643. — Buste. Petite nature. Bois, h. 1' i>ys''^ 

i.t'a". 

55» Ecole de t Allemagne supérieure, peut-être 

Jean Baldung, du Grueo, ii^ih. 

Portrait d'un homme avec un chapeau à pointes, en habit 
iioir garni de pelisse brune, tenant un rosaire. Signé da 

monogramme: 1520. Demi fig. Demi nature. Bois, 

b. 1*9", 1. 1' 4". 

56. Christophe /\mberger, f 1563* 

1 Portrait du duc Lovif de Bavière, âgé de 45 ans, avec 
une très-belle barbe longue, un bonnet garni de fils d'or, 
el un habit de pelisse, posant la main droite devant lui sur 
une table, Buste. Bois, h. 2\ 1. V 7 ^/%*\ 

57. Loc Cranwh, le père, j472 tl553. 

Trois jeunes filles debout ensemble, en ricbeababits ron«*\ 
ges avee des.coUîers d'or massifs; deux d'entre elles por« 
tent des chapeaux. à panaches, la» troisième Us cheveux 
coiffés. — Demi figg* Deux tiers de nature. Bois^ b. 1' ii^', 
1. %* 9". . 

George Peos, MO f 1556. 

Petit tableau d'anlel fermé par one pièee mineipale repré* 
sentant le Gbrist ftnr la croix eiivironnë de la SteTierge, 
de Ste Madeleine, de deux astres fenmies ^1 de St Jean, et 
^ par deox yoleti afeo quatre anges, qui portent les signes 
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de la passieo. Le fond du paysage^ — Bûis, h; 7>/2% b 
tableau du milieu 1. d'A'S chaque volet 1. e^*\ 

Jeaa HolbeiB, le fils, 1498tl&54. (?) 

Saint Léopold , Mars^rave d'Autriche, dans un cbapeai 
rouge avec un gloire d'or, tenant un rosaire de corail. - 
Bjiste. Demi nature, bois, h. 1' 3 y»'', 1. i'. 

60. Jean Grunewald, florissait vers 1500. 

L'empereur Maximilien I aux cheveux blancs, sans barbe, 
avec un chapeau road et un manteiiu de pelisse, la toison 
d'or autour ou cou. Buste. Petite ualure. Bois, b. i' 2"« 
1. il". 

6L Jean Holbeio, le fils, 1489 f 1554. 

Portrait de Jeanne Seymoury troisième ^ouise du roi d'An- 
gleterre Henri VIII , en habit précieux , teuapul. les maioi 
' croÎ3ées deyaot elle. Demi figg. Petite natore.- Bois» 

Jean Hoibein, le iil$, 1498 f 1554. 

\ Portrait de John Chambres, premier médecin du roi d'Âo* 
gleterre Henri VIII, en simple robe de pelisse tenant ses 

gants à la main. Sur le fond on lit; àbtatis. sve. 88. 
ïuste. Petite nature. Bois, h. 2', 1. 1' 6 1/2^'. • 

63. Lue Cranaeby le père^ 1472 f 1553. 

Portrait de Péleclenr de Saxe, Frédéric II ^ le Sage, à 
h barbe courte, avec un habit de pelisse et un bonnet de 
tricot d'or, - Buste. Deux tiers de nature* Bois^ b. \* Vj;i\ 

64. lue Cranach, le père, 14T2tl553. 

Portrait d'un homme sans barbe avec un chapeau â quatre 
pointes , en habit d'étoffe verte à dessins el on snriom ooir. 
Sur le fond on lit: am man 1521 zalt was ich 33 iab alt 
' ' Buste. Deux tiers de nature. Bois> h. 1' X^k'*. L 1'. 

65. Luc Cranach, le Qls, 1515 f 1586. 

Portrait d^uu jeune homme airee uaiNumet plat et un biU 
ierré noir; il a|!puie ses demt maioi m let iunchei en t^ 
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ChMitee fremièn» SOI 

I naot de la droite un poignard et de la gauche s du mouchoir. 
Sur le fond f^ris le monogramme avec la date 1564. — Demi 
Bow, h. t 9", 1. r a 

Lac Cranadi^ le fils, 1515tld8& 

Portrait d^ime j eune femme avec m boonet bradé d'or et une 
tiarette platte dessus, dans un faabit blanc ans maacbes coV 
lautes^ on surlpat roage et uo jnste^an-eorps. nob: elle 
parte deux cbaioes d^or massives qui font plnsiéors fou le 
ioar du cou et tiént les mains^ ornées d'anneaux^ croisées de*- 
Yant elle. Sur le Tond gris le monogramme et la date 156t. 

— Demi fig. Bois, h. 2' 7'^, I. r. 

iT. Jean Holbein, le fils, 1498tl554. 

Portrait d'un jeune homme a la tête nue^ dans un habit 
' rouge, un surtout de pelisse brune et des pantalons bizar- 
res, dont le pied droit est tout rouge et le gauche est formé 
par des raies blanches, grises et brunes paralelles descen- 
dant jusqu'au-^L doigts. II est debout, tient une pomme de la 
main droite et saisit de Pautre la poignée de son épée . Le 
fond un portail de pierre avec Tinscripiion : an'a. nato. îSo- 
MDxxv. ABTATis. xiiiii. et le verset des psaumes: credo. 

vrnEHE. BONA. DOMINI. IN. TEa&A.:VIV£NClVM, FSAl^ XXVk ^ 

Bois, h. 6' K 3' 1". ' • 

»8. Jejui HolbeiQ, le fils, 1498 f 1554. 

Portrait d'une femme habillée d'une longue robe ronge attx 
maucbes larges qui sont garnies comme Ptaabit de Teloors 
Tert, dim corset de brocart avec une- ceiniare prédeiise, 
qui pend jusqu'aux pieds, et d'un bonnet richement garni 

Eerles; elle est debout en croisant les mains sous le sein* 
e fond un portail de pierre avec Tîniscription: an! a. nato. 
xpo. MDxxv. ABTATI8. XXXI. et Ic vcrsct: NON. derblinqvaCs). 

MB. ÎTnE. DBV9. MBVS. NE DISCESSBBIS. A.MB. PSAL.XXXVII. 

— Bois, h. e\ I. 3' 1". ' ' r 

69. Ecole flamande. 

Portrait du patricien de Nuremberg, Christophe Baum^ 
çartner, dans un habit rouge et un surtout unir sans man- 
ches. Au fond une fenêtre avec la vue sur un paysajçe. Sur 
la table, près de laquelle iî est assis, il y a un papier avec 
l'inscription : christoffebvs. BAVMGAaiNBB filivs ssBALni 
ABTATIS xxviiH. ct sur la muraille ses armes avec la date 
MDXLiii. ^ Demi fig. Bois, b* a' V*, 1. 2^ 
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70. Jean Holbeio, le fils, 1498 f 1554. | 

Portrait é'm homme pAte et maigre en bablt noir et a> 
mue barelte platte; i( tieni ies gaiits de la main drcMte 
lue lettre pliée de l'autre. — Deqv fig. Bois, h* i€ 
1. r 

7L Luc Craiiaeb^ le père, 1472 f 1553* 

Le Chrisl apparaissant aux saintes femmes dans le jarJi 
— Demi figg. Bois, b. 3' ô'/i", l. 2' 7". 

72. Luc Cranaeii, le pèi^, 1472 f 1553. 

La Madone avec reniant Jésus sur ses fçenoux qnî donn 
Fanneau h Ste Catherine: à eôté Stc Rosalie, (]ui lui pré 
sente une corbeille pleine tU^ roses, et dvux autres sainte 
femmes, l*une priant, l'autre offrant une srrappe de rai^^ii 
sur un drap. Fond do paysage. - Figg. jusqu'aux geooui 
Deux tiers de nature. Boîs, h. 3' 7'% L 2' T\ 

73. Henri Aldegraf, 1502 f versXm. 

La circoncision de Penfant Jésus. --Huit figg. Deux tiers di 
nature. Bois, b. 6>A'', L 2' ^^/%r. 

74. Ueori Aldegraf, 1502 f wn 1560. 

St. Luc agenouillé devant an pupitre et aidé par un ang"*». 
dessine la Ste Vierge, qui lui ippir nt dans une gloire, 
Penfant Jésus sur le bras. Le fond est composé d'archite''- 
ture richement ornée d'arabesques — Petites figg. Boii,! 

75« Lue Cranachi le père, 1472tl55a. 

Une TieDlard qni donne en riant nn- anneaa i une jeune { 
fine. ^ Petites demi figg. Bois, R 8", L 

76. Gliristephe Amberger, f 1563. 

Portrait d'un jeune homme pâle avec un bonnet noir et Ofl 
babil brun fermé par devant a?ec des agraffes. Petite buste. 
Bois, b. 7y4'', L 6Vi". 

77. École de Lue Cranacli. 

L'bisioire do roi Oafid avec Betbsabe» On lit snr le tableau: 
m M naair nFcn samybl am n. cat. puis le nom dn peintre 
W. K. el la date B^ li. l' V'^ L x' S'A". 
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Christophe Amberger, f 1563, dans la immière 
de Leonarde da Vinei. 

Jîérodiade rcgardpla léle de Su . Jean que le bourreau tient 
sur un vase« - Deoii ûgg. Deux tiers de nature, iiois, h. 2', 
1. 1' 10". 

L École de Luc Cranach. 

Lotb et 888 deox filles qui l'entèrent dans une grotte; an 
fond les villes de Sodome ét de Gobeniie en flammes. On 
lû sur le tableau : im bbstbit rvci Morsg es. am zix ca. puis 
le monogramme: W. R. tA2& — Bois, b. S'% L r ^^A'^ 

I» Jtm Aquila, florissait ver$ 1420. 

Tableau en deux comparliments. A droite la Sle Vierge avec 
Tenfant Jésus sur les ffcnoux, cbi assise, t nvirounée de plu- 
sieurs anges; à côté (relie St. Joseph est occupé à tailler 
une pièce de bois. A gauche la Sle Vierge enseigne à écrire 
h Jésus déjà grandi ; St. Jean est assis près d<5 sou pupi- 
tre sur un escabeau, et en arrière St. Joseph, a?ec un livre 
à la main. Sur la bordure de l'babil de Jésus on lit: iohan. 
NES AQviLA. et sur le plancher il y a un papier avec une 
inscriplion presque efTacée. Fond doré. — Bois, b. 2', L 2'. 

il. Martil Setoôo, né vers 1445 f 1488. 

Pièce d'autel a deux volets. Elle représente 1p Srinveur sur 
la croix que la Sle Vierge embrasse , soutenue dans sa 
douleur par St. Jran ; à côté un homme et un leinme, les 
donateurs du lal)h'aii, soîU à iioux les mains jointes. Le 
volel droit montre Sle Madeieuie avec la hoùo a parfum, et 
• le gauche Sle Véronique avec le suaire. Le fond est formé 
par un paysage qui s'éicnd sur les trois parties avec la villa 
de Jérusalem, et k chaque côté de la croix deux anges vê- 
tus do deuil planent dans fair. - Petites figg. Bois, b. 3' 2*', 
la pièce du milieu L 2' chaque volet L 1'/. 

iZ. Jean Heniliogi florissait vers 1480. 

lableao en deux comparlimenit* À droite le portement de la 
eroix avec quinze figures et à gauche la résurrection de Jé^ 
aos-Cbrift avec neuf figures. — Bois, b. l' 9^%'', 1. 1' 9''. 

^ Jeao UolbeiD, le fils, 1498 flM 

Portrait d^mi bomme enjbabit ordiaaire avec um b^etle 
aoire ; il est debout derrière uae table occupe i caebeter 
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nne^ lettre; ittr la taUe H 7 a «ae éoritoirè^ au cadiet^d 
différents papiers, dont l'un porte le nom de la personnl 
€eiyck Tybiê i Londres âgé de 3S an» et la date 1583. - 
Petite buste. Bois, h. V b*/t'% l V i^'. 

84t Ancienne école flamande. 

La Madone adorant Jésus nouvean»né dans la crèche, près 
d'elle St. Jospph, une lumière a la main. Quatorze anges eo- 
tourenl la croclit' ou planent dans rair;deux bergers regar- 
dent dans l'aai)ie par la fenêtre. — Bois^ h. 1' L 1' 4'. 

85. Jeaa Holbein, le fils, 1498 f 1554. 

Portrait d'un jeone homme d'on extérieur robuste avec na 
chapeau, un habit de satin brun et un surtout noir ; debout 
près d'une table, avec une écritoire, U tient un livre de Is 
main droite et ses gants de la gauche, < Sur le fond bta 
on Ut: ANNo. m. 1541. sTArnavAB. 2& — Petite buste. 
Bois, h. r e", Ll't''. 

86. SigismoBd Holbeio, né eer$ 1456. (?) 

Pou rail d 'un homme âgé sans barbe, ea babit noir avec uo 
boimet rond. — Buste, Petite nature. Boîs, h. 1', 1, 10". 

8T. Sigismond Holbein, né vers 1456. (?) 

Portrait d'un jeune homme sans barl)(^ aux cheveux longs, 
avec un habit noir et un chapeau rond. — Buste. Petite oa- 
ture. Bois, h. 1', 1. 10". 

88t CIristophe Aiubeiger, f 1563. 

' Portrait d'un homme distingué, à la barbe brune découpée 
horizontalement, daqs un habit de pelisse. Sur le fond vert 
on lit: 1636 di Marza. - Petite demi fig. Bois^ b. 9''j 1 

89. Nicolas Juveoeli tl59?. 

L'ajanoociatioo de la Ste Vierge dans une grande chambre 
voûtée dont la porte ouverte au' fond donne dans deux autrei 
eontigues. — Boisy b. 1% L 1' 6". 

90. Jean-SébaiMl Boelrni, 15e0tl550^ d'après Albert 
Durer. 

Deux paysans dont l'un porte un panier plein d'oeufs, et SB 
soldat qui s'appuie sur son épée^ en cooveiriation dans aoe 
prairie. — Bois^ h. 9", 1. a^fc". 
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D'après Martin Schôo, 

St. Sébastien atuclié a on arbre et percé d'ane quantité de 
flèehes, dan« nn payiage sombre.— Bois, b« 1» 

, École de Je&B Holbeifl* 

Portrait d un jeime homme aux cheveux et à la barbe coorti 

et blondi, en babil noir avec un manteau et une chatae d'or 
Û!ie autour du cou, tenant les ganls de la main droite.— 

Pelile buste. Bois, h. 9", 1. 7". 

. Luc Craoach, le père^ 1472 f 1553. 

Tableau en deux corapr^rtiments. A droite St. Jérôme avee 
le lion; au-dessus: s ihfravïmvs. A gauche St. Léopold, 
margrave d'Autriche, en pleine armure avec !a lance et Pécu. 
Au-dessus: s. levpoldt. Signé du monogramme et de la 
date 1515. — Bois, h. 8»/»", 1. 9 1/4''. 

• Christophe Amberger, f\5^X 

Portrait d'un homme gtm à la barbe brnne avec on babît et 
un chapeau noirs, tenant 00e bourse a la main. ^ Petite 
boste. fois, h, 9 % l. 7". 

. Jean Holbeia, le fils, 1498 f 1554. 

Portrait d'on homme a la fleur de son âge, en babil bran 
avec un chapeau rond; ii appuie la main droite sur l|i han- 
che et lient ses gauts de k gauche. Petite demi ftg. Bois^ 
h. 1' 1. lO''. . 

JeaB Largkniairi florissait vers 1488. 

Une petite pièce d'autel. Jésus-Christ sur la croix que la 
Stp Vierge, soutenue par St. Jean, embrasse avec douleur. 
Au Fond à gauche le corps du Sauveur est déposé dans le 
tODibeau, et à droite Adam et Eve sont debout sous Tarbre 
de la vie ; en haut Dieu le Père et le St. Esprit. — Bois, 
découpé en haut, h. syi'S L 6''. 

f. Henri Aldegraf, 1502 f vers 1560. 

Adam et Eve chassés du paradis par lange. Le paysage 
est plein d'animaux, d'insectes et de plantes. — Bois, 
h. Il", i. 4*/i". 

Si JeaB LargiiIBair5 florissait vers 1488. 

Les deux voleU du W S6 rémiis. À droite ia fésorrectioa 
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de iésiis-Chrifft, a gauche rmmiQialiûa de la S%» -Itieri 
Bois, 11. 8V2", 1. 6''. 

99. Christophe Amberger, f 1563. i 

Porlrail d'un jeune homme avec un bonnet p!al . rlaus i 
habit bleu avec un surtout noir où il cache sa main droit! 
Sur la table devant lui il y a trois livres et un papier a?< 
U date 1532. — Petite demi ttg. Bois^ b. i' 2", L lOVi". 

. lOOJeaD UoibeiD, le tils, 1498 f 1554. 

Portrait da célèbre sa?ant Déniré'Mrmêwte Se MaUtrém 
habillé d'une pelisse, tenant etttre les m^os im Kvre ou 
vert ou on lit sou uoni. ^ Petite demi fig. Bois, h. V 

I. 10 Vi''. . 

♦ 

Au-dessus de la porte de sortie* 

101. BartkéleiBi Boebni, mifUéfk 

Le Chriit vient d'être cloué sur la croix qu'on élève au mi^ 
lieu de la foule du peuple; à droite là Ste Vierge évanoiii<| 
est soutenue par les saintes femmes* — .Petites iigg* liobj 

b, 3' 7", L 4' .10". ^ 

. ' • ' I 

Mâeê piUerê eitlre les fenéireê* - 

m Jacques Waieb, 1 1500. 

Portrait en profil, de Pempereur Maximilien /, eu armure^ 

dorée avec le monteau impérial et la couronne ; la maia 
droite posée sur une table, lient le sceptre, et la gauche un» 
épée appuiée à terre Dans le fond une fenêtre avec la vue 
dans un paysage montagneux avec des ebamois, une chasse 
de hérons dans l'air et une ville. — Demi fig. Demi nature* 
liois, h. 1' tO»A", I. r 3". 

Wi.Ecole byzantine^ quinzième siècle. 

Jésus-Christ en ornement d'église selon le ritjS grec assii 
sur un trône, donnant la bénédiction de la main droite el 
tenant de la gauche un livre ouvert avec le texte en carac^ 
tères cyrilliens. À côté de lui à droite Farohange Gabriel, à 
gauche Tarcbange Michel^ tous les deux eb ornement d'é- 

flise etdauf les eoinajes symboles 4^ ipwitre évao^éUstes. 
vec beaueoup d'inscriptions en langue slam Peuit à li 
- détrempe* — Bois, b. V r\ i. i' 4'^ 

I 
I 
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lÉ* Jean Biirgkuiaier, 1473x1559. 

Portifiil du peinlre lui-même et (le sa fcnime; elle lient uo 
I miroir à la maiu orne de différentes sentences, daos lequel 
L on voit doux léles de mort aa liea de leori vÎMget* Sur le 
l ïoud noir à gauche on lit: 

SOLLCHB 6E«1TALT VNSER BATDBft WAS. 

'm. IM SPIEGJËL ABEH MX DAN DJiH* 

et k droiie s|ir un papier peinl 

laAKN BVRGKMAIKR MAf.RH LVI lAR ALT 

ANS.K ALLERLAKN 6EMAHBL LU lAR ALT MDXXVIU. 

\ Demi iigg. Demi nature. Bois. b. %\ l V B'*. 

\i&.Ecok de P Allemagne supérieure, quinzièaée 
siècle. 

Les trois Rois Mages présentant leurs dons a l'enfant Jésus. 
Aa ïoiu] uiu mauvaise ohanmîore, des ruines, et une ville 
sur une montagne. Sur le devant il y a l'écasson aiUrichiea. 
— Petites ligg. Bois, h. 2' 2 Va", l. l' %^/x'\ 

Nicolas Wnrmser, fiorissait vers 1357. 

Jésos-Cbrifit sur la croix, à droite la Ste Vierge, à gauche 
St. Jean. Fond gris, les gloire* dei figures ea or. — Bois, 
h. 6' r% 1. 4' 9", 

07* École de l'Allemagne inférieure ^ vers 1500t 

L'adoration des Mages^ doni celui do milieu a geoou de* 
vant Tenfool est le porirail de Pemperenr Frééérie IV, 
Le Cèad one ruine et à gauche un paysage aveo la suite 
des rois; eu haut des anges. — Petites iigg. Bois, h. %' 4'^ 
1. 1' 11^ 

l08. MartiD Schaffoer, f 1524. (?) 

La Ste Famille. La Madone, une couronne sur la tête et un 
livre à la main, est assise sous un baldaquin et lient de la 
main droite Penfanl Jésus debout par terre auquel St. Joseph 
présente une pu m me. La fenêtre de la chambre donne sur 

une campagne. Sigué du monogramme : i490« — Pe* 

tite figg. Bois, b. ^' t% \. t' 

m.h\k6 CFaDacli, le père^ 1472 f 1553. 

Tableau en deux pariies représentant Adam el Eve soiu 
Varbre de la vie. — Un tiers de nature. Boii^ b. %^ df\ en* 

semble, 1. l' io»A". 
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Deox volets dune pièce d'autel réunis dans un cadre: ils 
conlienuent plusieurs figures copiées libremeat d'après le 
tableau & Albert Durer C^o |g de cette cbaoïbre). La 
piècf' du milieu qui manque représentait sans doute la SU 
Trinité. — Petites iigg. Bois, 5% 1. ensemble 3'. 

Ecole de l'Allemagne supérieure^ quinzièm 
siècle. 

La mort de la Sle Vierge eu présence des apôtres. Fond 
doré, peint à la détrempe. — Bois, h. 1' 10 , 1. a' 1". 

112^ \\X École de fAUemagne supérieure, qmih 
zième siècle. 

Les deux ToleU du tableau précédeni peints des deus 
et repré«eotaiil de chacnn deux Saints debout, l'on StCbri- 
stopbe^et Papôtre St. Jacques • le -tfajenr^ Paatfe le pape 
8t. Grégoire et St. Viocent. Fond doré^ peint k là détreinp^ 
--Bois, ebaque volet, $ >• ^' ^'A'"* 
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ivec des tableaux pour la plus grande partie de 
<^ucieune école fiajnandejtosqu'à la seconde 

mojltié du seizième siècle^ . 

Mur premi er, mtee perêe â^entrée. 

Il École de V Allrniagne mpérienrej R, F. 1491. 

Le Christ priant dans le jaidiu des olives. En arrière les 
trois disciples endormis et au fond Judas avec les soldats. 
Fond doré. — Pc^tite nature. Bois, b. 6' I. 4' 2''* 

2. Écale de V Allemagne supérieure^ H» F« ]i49L 

Le Christ atuebé à me colonne flagellé par six soldats 
en présence de Pilate. Fond doré. Sigué: R. F* 1491* — 
Pente nalnre. " Bops, Jbu 6", 1. i' 2". 

3. Buni la manière de Hugues \an der Goes. 

Tableau formf5 de deux pièces. À droite Adam, l\ gauche 
Eve, tous les deux, uae pomme à la main^ debout dans^ 
des niches. — Bois, b. %' chaque partie^ 1. t\ 

4. Ecole V Allemagne mpàrieure. qmp^ième 
siècle. 

Si, Cyriaque en ornement papal assis sur un trône devant 
un pupitre , tenant un livre ouvert sur ses gt?noux et la 
croix patriarcale à la main gauche; à droite un garçon 
agenouitté^ en prière*. Au fond par nne «fenêtre la vue sur 
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%iO AnciMAM écoles rnliem, et MmwÊ* 

une ville. En bas il y a uii écusson et k nom da Suaii 
lettres gothiques. - hoÏB, h. 1' il'', L 1' | 

Ecole de l'Allemagne inférieure y commenc 
. ment du seizième nèele. I 

Tableau eu deux parties. A droite un domiiiicaîn joue d i| 
pclile or^^ue ; derrière lui une Sainte avec une couronoe 
fleurs à la m.iin. A gauche de aiêine un donninîcaia pince 
la harpe; il a à coté une Sainte qui lient un bocal. Dans 
ornement goibique poriaul en bas L'iosçripiioii : 3n texhU 
organe (aubate SDeum; ^fattam in c^t^^ara (au« 
— Petites demi ûgg. Bois, h. V 5", ensemble 1. t'. 

6» École de V Allemagne supérieure^ R, F. 148 

Le Christ porte la croix et succombe sous son poids; li \ 
mallraité par quatre soldais pendant que Simon le Cyrt'néi 
lui offre ses secours. Dans le fond la Str Vicrf^^e accomp 
gnée de St. Jean c l de deux saintes femmes. Fond doré. 
Petite nature. Bois, h. 6' S'', 1. 4' 

Tt École de C Allemagne supérieure, ïL F* 149 

Le Christ tmr là ler^x emoiirée de la Ste Vierge avee ^ 
Jean ei- trois saintes femmes d'un côté, et de Pilaie a^i 
trois soldats de l'autre. Fond doré Petite ikature. Bai 
h. 6' 8'', 1. 4' 2". . . 

& Coroeille ËDgeibrecht, 1468tlâ33. ! 

Tableau à deux volets. La pièce du milieu représente la Mi 
donc assise sur un trône magnitique avec l'enfant Jésn.> in 
les genoux, auquel un ange en volant présente des cerb^ 
sur une assiette; à côté Si. Joseph, un livre entre k 
mains. Le volet droit montre le donateur du tableau a j« 
* noux dans un prie-dieu avec Si Georjçe près de lui. i 
l'autre, le gauche, son épouse de même à genoux avec SI 
Catheri[ie, doiit le martyre est représenté dans le pays ;J 
qui forme le fond de toutes les trois pièces. Les deux prie 

dieu porteut les signes : ^ j^. — Petites figg. Bois^ h. 3* 

h pièce du odHeu h t 2"» chaque «volet I. 

9« Hugues vao d«r Goes, florissait entre Ui\ 
ettm. 

La Madone avec Penfant sur ses geno.ux , assise sur un 
troue superbe. Un ange agenouillé poruiot sui i^oa d'QiM| 
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i main, présente do Paulre une pomme à Jésus ; à gauche If 
' douateur du tableau k genoux. Food un beau paysage. — 
Bow, h. 2' 2 ', I. i' 

|L Jeau vu Ëyck^ f iUb. 

j. Le SauTeur deiceudu de la croix et déposé par terre sur uo 
f liaeemly est pleuré par ja mère^ que soutient 8t Jean, par 
Nicodéme, Joseph d'Arimathie^ un antre homme et quatre 
j ' saintes femmes. An fond la croix sur la coUiae. Bois. 
1 h. i' 1'', I. 8V%"- 

im Ecole de Allemagne supérieure y seizième 

siècle. 

1 L'iiistoire de Susanno représentée en six dilléreiits moments 
sur le même tableau. — Petites figg. Bois, h. 'à' Z'\ 

2. Jean van Eyck, 1445. 

Portrait d'un jeune homme qui montre un annêaa de ia main 
droite J il est vétu d'un babit foncé, fourré et porte nn bon- 
net noir d'une forme singulière. La bordure saillante dn 
taUean- porte Pinseriptioii: 

lAN D£ CLeeuw^ uf s»ant orselen daen 

HAT CLARU XJBB8T MET OeHElf SAM 1401.* 

onscoBnrBErnn irv bbett m ian 

VAN BTCK WSIi BLIICT WAimBBT BBOAOc) 1436. 

«r- FMit buste. Bots, b. \% L 10". 

13. Hugues van der Gees, flariemil entre UâO 
et 1480. 

• Les deux volets .du tableau Nr. 9 de celle chambre réunis 
dans un cadre. À droite St. Jean-Hapliste tcnaiU un agneau 
sur ses bras, h ganche St. Jean l Evangt liste tenant un ca- 
lice d'où sort un serpent. Tous les deux debout sous des ar- 
ches gothiques avec mi paysage au foud* — Bois^ b- 2' 
l. ensemble l' S'/i". 

14. École de Luc de Leyde. 

! Tableau d'.intcl à deux volets. La pièce du railicn: L'ado- 
. ration des Mages, à droite: L'adoration des bergers, à gau- 
cbc! Le repos pendant la fuite en Egypte. Le fond est com- 
; • posé d'une riche architeciiire et de paysage. — Petites flgg. 
tkris, b. dff ia. pièce du miiictt L 2^ 2''^ cbaque voltt L 

I»* 
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da palais de Pilate au peuple qui demande son cruciBèmeal 
id des bâamenls. ^ Bois, h. lOV^a", 1. 1' 5'^ 



^ • ' 812 AAcieMBe» écoles mUeai. mi Mmm. 

15. Jeai van Eyck^ f 1445* ' 

La Madone «ivec renfanl Jésus à la poitrine , vêtue d'ua 
longue robe blene et ornée d'une couronne, est debout de?ânt 
UD trône maguiûque décoré d'une riche architecture gor 
thique. — Bois, h. 7", 1. évi". 

16* Hubert van Eyek, 1366 f 1426. 

Ste Catherine tenant l'épée à la main; A ses pieds h rm 
brisée et une couronne. Food uo paysage avec une nfière. 
— BoU, h. 7", 1. 4»/*". 

lî. D'après Luc de Leyde. 

Le grand EccekamO' Jésus-Christ préà.eQlé sur la tesaiss 
dapr * ' ' ' ^ ' 

Fond 

18« Jérème Bos^ fiorûmit t>ers 1500« 

La tentation de St. Antoine. *- .^ois, h. iQ*% h V X". 

19. École de$ Va» - ËycL 

Tableau en doux parlies. A droile St. Jean-Baplisle tenaot 
l'agneau sur ses bras , à gauche St. Jérôme en habit de 
cardinal. Fond du paysage. — Bois, h. 10^', 1. ensem*^ 
ble 8''. i- J ô . , , 

20. Imitateur de Joachim Patlnier. 

Le Repos pendant la fuite en Egypte dans un riohe paysage 
La Madone est assise avec l'cnf.uit Jésus à la poitriae» an-j 
près d'une fontaine sous un palmier dont St. Joseph cucîl'^ 
un fruit. À gauche près du chemin la statue d^nne divioi 
tombée en pièces et dans le fond on voit une ville auxbor 
. de la mer et des montagnes. -7 Boiç^ h. 1' ^"^ 1« 1^ 

21t Rogier van dcr Weyde, f 1529 

La Ste Vierge tenant Jésus deboiit sur ses genoux; SteAm^ 
assise & côte d^ette présente une^poire à Tenfant. Sur le de^ 
TanI deux petits cbieus, en arrière une haie de roses et oj 
paysage avec une viUe« Dans les ânes Dieu le Sert mcM 
Si. Bsprit. Bois, arrondi ea baut^ h. \% L 8</i"« 

François Mostaeit, flori$saU vers 

paysage montagneux avec uuo ville aux bords d'uue TÏWi 
> • dans le fond. — Bois^ xond^ â'' eu diamètre.- 
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L Henri van Bles, floHsêait vers 1510. 

Paysage élcndii Rvec des masses de rochers sur îe devant 
près desquels St. Joseph et la Sic Vierge passeut {lendam 
I la fuile en £gjpte. — Bois. b. 9'', 1. 5". 

U François MosUert^ florissait vers 1555* 

Passage a?ec des f>êch6nrs qui tirent leur ûles. Effet de 
clair de lune. — Boîs^ rond, 8'' en diamètre. 

)• JeÀn Gossaert, du de Mabuse, né vers 1500 f 1562. 

La Madone en hnbit bien avec un surtout rouge assise dans 
une nicbc archiiecloniqne , lient Tenfaut Jésus debout sur 
ses genoux dans une position de uiouvement vif. Autour de 
la nicbe ou lit en lettres élégantes: gb. 3. MVLfERis sbmbn 
îHs fSBEPBNTis cAwvt C0NTIIIT19. — Bois» arroodî eu bant/ 

ti. François Hostaerti florissait vers 1555» 

Paysage montagneux assex étendn. Sur le devant Agar el 
range qui lui mon^e la soarce. — BoiS) b. i' 1^% 1. 1' 4'^ 

7. Michel Coxeie, 1497 f 1592. (?) 

La Madoiie aTOcPenfanl Jésus, qui tient «ne petite croix et 
un rosaire, assise dans une gloire sur une demi lune d'ar- 
gent. — fitaiu, b. 9", 1. Ti/i", 

3* Jérôme fioSi florissait vers 1500^ 

I La tentation de St. Antoine. Bois, h. iO", ^. 

&9. JoftekîiH Patiniert ftorimmt vers 1520. 

Paysage montagneux assez étendu avec une ville aux bords 
de la mer dans le lointain. Sur le devant à gauche le martyre 
de Ste Catberine. — Bois, b. lOya ', 1. I' 6". 

•» 

Au-dessus de la porte d'entrée. ' ' 

iO« Joacbifli Bo€eklaei*9 florissait ver» 1567» 

Un. paysan ayec deni femmes^ qui vendent la volaillOi 
dn neorre,'' dé la graisse et des oeQfs. ' Fond du paysage. 

{■ IJn, tonneau porte ie monogramme; t56i7. Pciiic 
nature. Bois, b« 8' 6'A''> 1. 4' 6^ • : » • 
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Mur ^leuxiim^f mv€€ la J^orle Oe 9mrUe^ 

31. Gérard de UarleiDi fiorissait vers UOO. 

Ltttttoire des reliqœf de Se Jeaa^Baplûle repréienlée a 
trob momeoU dîflérenls en égard aa temps el ao lien. Daoi 
le fond k droite le$ diictplea da Saiiil déposeai soo corps ei 
présence de Jésns-Christ dans nn tombeao. Sur le de? idl 
Feuqierear roinain JnKen l'Apostat îêil oofrir le tombeas, 
en prendre les ossements^ les brâler et dbperser lenrs cea- 
dres an vent : en arrière & gauche des l'diffienx transportai 
& Su Jean d^Acre, résidence de Fordre de St«. Jean, quel- 
ques relkmes qu'ils ont sauvées alonrcomme il arrifs i'ai 
1259. — Petites figg- Bois, b. 5' 6 , U 4' 5^ 

32. ftuiDtin Messys, f 1529. 

St. Jérôme étudiant dans un livre ouvert sur un pupitre; il 
lient en même temps une lêle de mort sur une table avec 
un CDcrier et une plume. Dans le fond une armoire avec des 
livres et le cbapeau de cardinal. — Buste. Bois^ h. 2' 3'. 

33. Bnns la manière de ^uiBtio MdSSys. 

St. Jérôme étudiant à te lueur d'une lumière dims un liif% 
qu'il tient de la main gau^fae^ èt a'^ppi^yanl de l'atOreK 
une taMe. Au fond des tablettes avec des Kvr«a.elle dja* 
peau de cardinal. Signé; ahito 15^7. ^ Buste. Bea^ 
b. %' i". 1. 3'. 

a 

34. Gérard de Harlem, flori$$«a ««r* 1400. 

Le Christ descendu de la croix, est étendu par terre, la tête 
posée sur le seiu de sa mère affligée, vi environné de huit 
différentes personnes, qui le pleurent. Dans le fond le lom-j 
beau préparé el à droite sur la colline les trois croix aveci 
Pun des larrons, tandis que trois soldats jettent l'autre dans 
une fosse. -7 Un tiers de nature. Bois^ b« 5^ ff', L 4' 

35. auiotiD Messys, f 1529. 

La parabole , de réconome infidèle, qui doit rendre compte i 
son maître-. Jk ganebe on toit par unie femSlr^ comme l'éoi* 
noijie négocie avei* les débiteurs de son maiure. Une tabletta 
en baut montre les mots : Siici » et le eoromencemeol 
de ce cbapitre: 4tebbe • taiieitem • iHflteotfeniS • ftie» ia, 
• . «i • iis • pciMli é ôiiM» Demi figg. Petite nature. Boii, 
b. r 6", 1. 3'. ... 
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36. Jean Messys, ftfpriffsmt f>€rs 1560. 

Un joueur de cornemuse avec femme qui joue de la flûte 
et bat la caisse, s'amuse avec uti liomme qui est assis avec 
UQC crache à la maiu pn-s d'une femme jfzrasse el un autre 
homme à une table; dev:mt lui un haren^^ sur nue assiette, 
un oigbou et du pain. Sur le mur au fun(] on lit; iohannes. 
MASSHs. 1564. — Deoiî ûgg« fiois. b. 

37. Joaehim Patinier, /Zormaîï vers 1520. 

St. Jérôme à genoux devant m crncifix appujé sur une 
table de pierre» «ur laquelle il y a on livre et un fouet. Dans 
le fond un paysage avec des Egures et an port de nfier dans 
le loiutaîu, et une porte formée par d^s rochers k droite* 
— Bois, b. 2' 1", I. 3' 6". 

3S. Rogier de biuges^ flormaU v^rs 1460* 

L'adomifoit dès lla|[e$ y doikl ¥m, un vieillard k U tête 
chauve, baise la main i l'enfant Jésus, le seeond présente 
m vaaè d'dr et le troisième, un nègre, tient on sceptre et 
nu bocal; «n«rrière St. Joseph et deui bergers regardant 
par la fenêtre, de réta]ble« *~ Figg. jusqn*au3L genoux. Un 
Sers de nature. Bois, b. 2' r% \. 1' 8". 

39. im van Ëyek^ f 1445. 

Portrait de Jodoc Vyts^ daus un âge avancé, à la tête uue, 
vêtu d'un babil rouge bordé de pelisse blanche. ~ Bust^. 
Demi nature. Bois, b. 1' t",^l. XV'. . ' . 

40. Écotê de T Allemagne vifèrieurey première 
moitié du seizième siècle y Vitifiuenee 

/l'Albert Durer. 

Représentalion emblématique du chapitre 3 et 4 des Actes 
des apôtres. Sur le devant il y a le Sauveur sur la croix el au- 
dessus Dieu le Père assis sur le globe daus les nues; à drcrite 
le serpent érigé par Moyse environné des Israélites mou- 
rants qui y jettent leurs regards. À gauche St. Pierre avec 
St. Jean entouré des prêtres et des hommes de loi israëliles, 
montre le Sauveur en disant les mots qui se trouvent écrits 
en langue latine sur une tablette an-dessous de la croix et 

gui sont pris du Chap. IV, v. 10—12 des Actes des apôtres, 
ans le fond les événements qui précèdtMit ce moment sont 
' iodiqiiéi. On voit au milieu d'une vaste campagne avec le 
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soleil qui se 1('V(> au-fiessus de la mer, le magniiique lempM 
de J<^riisal( m 5 à son « ntrci^ principale les deux apôtres sos^ 
J dits guérissent le hoîieux, qui les suit alors dans le [vmylt 
' Par une porte de côlé les mêmes apôtres sortent coiuluib 
les chefs et les prèlres qui à cause du miracle qu'ils od^ 
op( les font jeter en prison^ où on les voit enfermés lool 
à ^^iuche. En It.iui d.nis chaque coin du tai)ieau uu écusso" 
— Petites tigg. Bois, h. 4' 11", 1, 4' i'*. 

41. Pierre Porbus^ le jeune, f ^^rs 1583. . 

Portrait d*an jeone homme à la barbe rouge avec iia 
el an boonet noir. Siffoé: l&sp. kEtÂ. 34. — Buste, 
tiers de nature. Bois, B. 1' L 

42. École de ^ointio Messys. 

Portrait de l'électeur Albert de Branékbourg, cardinal d 
archevêque de Mayence; il pose les deux bras sur une ba- 
lustrade de pierre avec une tJochette orné de ses armes presi 
4e lui. — Buste. Petite uature. Bois, b. 2' 1", 1. X' 7\ , 




43t Joacbim Patioler^ /larissait vers 1520t 

Le baptême de Jésas«Cbrist dans uu fiche paysage^ où l'on 
Toit daos le fond St. Jean prêcbalit au peuple. $ar me 

Bierre on lit: opvs. ioac«m. ». (i'j^^MleiMiaJ PAfUfiBB.H 
lois, h. t i'% l r ' 

44 duiBtîB Messys, f lâ29. . 

Portrait d'un homme, orfèvre a ce qu'il parait^ parceqtfi 
, lient uu rouleau de papier avec quatre anneaux de ia mitfa 
gauche et un autre auueau de la droite comme pour le mon- 
trer. — Petite buste. Bois, h. ir% 1. Syb"- 

45. Lac de Leyde, 1493 f 1532. 

Portrait de l'empereur Jlfaâ7ti»47t«ii 7, aoi cheveux blancs, 
avec le collier de la toison d'or, tenant un oeîUel à U ffiain. 
— Petite buste. Bois, b^ |0»/a'<, L B'/^ ^ , 

46t École flammide, seizième siècle. ' 

Le jugemeot dernier, INeu le Pète avo» lésvi et la Su 
Yierge à ses côtés, e$% aasis sur na trAne en b^qaJt iam unt 
glmre d'anges Innombrables. A ses pv»ds idroilie Sk.Ftem 
acMeiUe Jes cinq viergea prudimtei el d'4iiilN» aaiptèi fem 
.mes, à jgpavebe fit Pam refmm^Ae^.^offfifirgf» folles t 
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d'antres ; entre ees déox Parchange Michel avec \m rameaa 
de laurier à la main droite et une épée tiamboyaate à la 
gauche. — Etaiii, h. S", 1. 2\ 

Jinciennf ^ççl^ flamande., attribué à Jeu 

M&ndyà. 

L'adoration des trois Mages, dont l'un à genoux présente 
des poiiiiaies d'or a l'cnfaul Jéms- en arrière St. Joseph 
assis a tme piiiic table, lisant dans un papier. Dans le fond 
par des ruines la vue d'une ville avec beaucoup de iigures, 
située sur uu lleuYe. — Bois, h. l' 7", 1. 2'. 

3Iamère de JoacWm Patlnier. ' 

L'histoire du capitaine syrien Naaman, qui se baigna dans 
le Jourdain selon Tordro du prophète BUsée pour être guéri 
de la lèpre. Dans le fond il y a représente tes adir'ux du 
prophète, sod déparjt^ la foqrberie du serviteur d'Elisée eL 
sa punition. — Bois, arrondi ea haut, h. iO'', 1. i' t'^ 

Manière de ioa^Ok PatiBifiTt ' 

Les volets du tableau précédent rénnis dans un eadre^ con- 
tenant des figures accessoi^^s^ ^'BeiÉ^ h. V to^^ olaqiae' 
¥olet h î". 

Jeao Mostaert, 1499 f 1555. 

Portrait d'un homme pAIe et maigre, en habit rouge avec un 
surtout fourré , couronné de laurier et tenant un rouleau de 
papier h la raain. Fond de l'architeclure et du paysage, sur 
une colonne un écussou. — Demi lig. Petite naturCit Bois, 
h. 2' 1", 1. l' S'A''. • . 

MartiD un Hemskerk^ 1498 f 1574. 

Silène !vre assis sur son âne» est conduit par deux holnmes 
couronnés de pampre,^ Dans le fond une colline avec niî her-» 
. ceau de vignes et pltisieurs hgures.. Dix petites fîgg. 
BoiSi h, r 6", 1.2' t''. 

Au-dessus de la porte de sortie; * ' 

Mftrtih w€leèf, ftorhiait n^ert 1§50.; ^ 

Une chambre de paysans avec uneu.sociélé' assise autour 
d^me table à droite et plusieurs gens 'de k- maison occupés 
différeiuinent à gauche. Uu veau éventr^ est suspendu à Ja 
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muraille du foûâ M le devaMI€»l«iOf^ de l ég p m n sont 
eniAsaéA sur 1« «ol. B^iUeâ fig& Bots , b. 3' i. 4f 6''. 

SS. Lambert Sostermaiiy dit Umbanïi 150S^ t 

1560. 

fadoration des bergers. I/enfanl iiouveau-né , couché sur 
un piédestaî antique de pierre, est adoré par I.i Sle ViergCii 
$t Jfosepb et deux bergers. Le fond desruiaes. — Figg. ju»- 
qtï'àWL gpDQux. Bqîs, h. 3' î", !• 4' 10". 

54. Jeaa vau hmmfi^^ flwmmi v^rs |L^50« . 

• Jéâu$-Christ apelle Si. liaiihien da banc de cbaoï^e» à la 

charge d'apôlre. Signé de h d^ : 1537^ -r Sept if^m ûgg* 

55t Henri van Cleçf, f vers 1589. 

L'bisioire de Tenfant prodigue représentée ea différei^tf mo- 

56« Jean vaa UejttcsseR^ fiuttmait mi^s lààtti. 

Jésus-Cbrist appelle St. Matthieu à la charge d'apôtre. La' 
même composition que celle du^ liU^Ieau No 5^ mais datée 
de l'an 1548. — Sept demi figg. Bois, h. ^ 7", L 4' 6". 

5t Martin von Hemskerk, 1498tl574i 

St. Jean prêchant dans le â6spn au peuple assemblé. — 
Petites ligg. Bois, b. ^ 1. 4'. 

58. Pierre Aer^seos^ La^gea^Pier^ 1519 1 1573. 

IJn paysan et sa femme vendent de la volaille, du beurre 
^ et des oeufs; il lient un panier plein de pniles sur ses «e* 
noux et sa femme en présente une paire. Dans le fond les 
maisons du marché, et une femme avec sa rvaiue qui sort 
de l'une d'elles. — Figg. jusqu aux. geuoux. Bois, h. 2' tl^ 
l. 3' 7' . . , * , ^ j 

59. Thierri Jacobsî m Osl^ameD, 1497tl567# 

Portrait d'un bomiB» sanft bacb^ eoibabit Mliple grii^il eit 
dabovldemei» me lable avec un verre de vi» el4iiie povj 
M; ilc.y eompte met ëe la craieiiH.pos» Ift mâba gAacM 
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sur la poigDée de l'épia Daté: l^^».. — » Demi ûg. Bo|%. 

L Ancienne école fimnanJe^ seizième siècle. 

Sie Calberine assise dans une niche architectooiqaey elle 
ItenI Vépifi deP la main dkt>ke et la roue de l'autre. — Fig. 
jasqu'ana ^onu FelUe natmre. Bois, b. S' a*/^^ h t T\ 

. Bernard vfto Orley, 1490 f 1560. 

Tableau formé par deux compartiments séparés l'un de 
Taiitrc par une colonne gothique ornée. A droite sont re- 
présentés Us actes de tyraimie du roi Antiochus Epiphane, 
qm fait ériger une idole dans !e temple de Jérusalem et . 
massacre les prêtres de sa ^)ropre main. A gauche on voit 
la fête cb" la Pentecôte^ c'esl-a-dire les douze apôtres assem- 
blés en prière dans le cénacle qui reçoivent le Saint Esprit, 
et comme St. Pierre peu après harangue avec enthousiasme 
le peuple hébreux. Sur le pilier du milieu on lit dans un^f 
ornement le nom du peintre: BK&NARi> van otttLKL — Petites 
Jigg. Bois, b. 4' 6" , L 6' 8-. ' . . . 

François Floris, 1520 f 1570. 

La Madone ayec Tenfant Jésus est assise sur uu banc de 
pierre |irêl d^iiie table avec des fruits et un perroquet. Dans 
le fond un paysage avec des montagnes et des châteaux et 
St. Joseph. — Figg. jusqu'aux genoux. Demi oatore. Bois^ - 

t. iean van UemesseJi^ fiorissait vers 1550. 

St. Goîllaume en armarè polie, tenant son casq^ne sur uu pa- 
rapet de marbre devant lui. — Demi fig. Bots , h. %' W'^^ 

JeaB van ttemesseoy fiorissait vers I550t 

St. Matthieu appelle à la charge d'apôtre; dan» le fond le 
repas qu'il donna à Jésus- Christ dans sa maison. — Cinq 
demi iigg. P.elite nature. Bois, h. 2' IV, l 3' 8". 

, Crispin van der Broeek, flQtùmikfmê I5W. ^ 

L'adoration des Bois. Le fond ruines et un paysage 

aweo dcn bttîBnyiliL ftisM du noBOgraoniiex CJKfÂ. — 

Onze demi ûgg. Deux tiers de nature. Bols, h; 8^ 
1. 2' 8". 

19* 
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66. Jean Schoorel, 1495 f 1562. I 

Son propre portrait, avec UQ cbapeau plat et habit fonc 
à larges rebords rie pelisse , tenant une lettre de U nui 
droite. — Buste. Bois, h. V 8", 1- l' 5»/i". ' 

67* Jean van Hemessen, (lorissait vers 1550. 

* St. Jérôme dans une caverne en prière devant un crutitii 
avec une tête de mort à la main ébauche; sur la table de^ 
vant lui, un livre ouvert, une chandelle, uu sablier et ua| 
clepsydre, — Demi fig.^Bois, b. 2'| 1. 2' ô'^ 

68. Jean Sehoorel, 1495 1 1562. 

Portrait d un? femme en habit brun à larcro bordure ve- 
lours noir, tenant les mains croisées devant elle. Lo r* f trs 
du tableau montre l'écussnn de la famille des Krafttt 
dAuîTshourg et la date: 1539. — Buste. Bois, b. V i:\ 
1. r 5Vi''. 

69. Marc Gérard, de Bruges, w^i^^r^ looOf 163.ï. 

Portrait d'un jeune homme avec un chapeau noir, un b^bî 
brun et un surtout noir, qu'il ferme de la main drtiiie |ni 
dant qu'il tient ses fiants de l'a^itre. Demi iig. Ùt 
Dature, Bois^ b. t' 1. V 4''. 

70. Martin van Hemskerk, 1498x1574, d'après um 
composition de Juies Romain* 

Marche de Silène qui se rend, assis sur on char tiré pir 
un âne et entouré de faunes, de bacchantes et -de s«tyrpS| 
Tert w temple de Bacchus érigé sur, un rocher» S%iid 
Martinus Uem«kerklus piugehat — Petites tigg. 
Bois, h. l' 8»yi", l 3' 4". 

7L Marc Gérard, dit de Bruges, né vers 1550tlii3it 

Portrait 4'uue jeune femoie dans uo bonnet de moossetkÉ 
blanche él un habit foncé; elle est debout derrière une labi 
99Bt laquelle il y a un li?re de prières ouvert, et tient m 
rosaire de la tnain gauche et ses gauls de Tautre. — Déni 
fig. Demi nature. Bois, h. 1' 8", 1. l'4''. . 

72« Bernard van (Mey^ 1490tl96O, sous eiafinena 

de Vécide de Raphaël. 

■ Le repos pendant la fuite en Egypte «eus un arbre sur» 
lieu élevé d'où l'on a la vue sur une ville dans le foad. - 
Petites figg. Bois, h. 3' 6", L 2' 2". 
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Henri van Bles^ ftwiëmit tets 1510. 

Riche paysage avec St, Jean qui, assis dans un arhre creux, 
prêche au peuple^ Au-dessus de lui le hiboo^ ie monogram* 
me du peiotre. ^ Bois^ h« il", 1. i' %^J%*\ 

Henri van Bles, florissait vers lâlOt 

Paysage tres-riche en montagnes, château et bâtiments 
avec rhisloire da Samaritain misérieordieiix. — Bots, h. ti^ 

Henri van Bles^ florissait vers I&IA. 

Riche paysage avec les deol disciples voyageant A Em- 
maûs et Jésus qai les rejoint sur le chemin» — Bois, h. 1 1'', 
1. V 2Vî 

Amienne école flafmnde. 

L'archane^e Michel en armure éblouissante foule aux pieds 
Satau dans un vaste paysage. En haut dans les nues l)riiio 
uu trône vacant autour duquel les auges combattent les dé-< 
mons. - Bois, h. 1' 6", 1. 11"* 

Ancienne école flamande^ seizième siècle. 

Le repôs pendant la fuite en Egypte. La^ Ste Vierge est as- 
sise avec l'enfant Jésus à la poitrine sur an rocher plat au 
devant; à droite St. Joseph et au fond une ville aia bords 
d'une rivière. — Bois, \u l'. bf\ 1. 2' 4''. 

Ancienne école fl^nnande, seizième siècle. 

La Madona avec Penfitnt Jésns assise dans ùn paysage boise 
devant sa demeure ; à côté d'eUe Ste Anne avec un livre 
oirrert snr les genoux et une pomme à la main» — Bois, 
h. f 6'', 1. r 1". 

École flamande. 

Paysage orné d'arbres, de verdure et de lleurs, avec des 
montagnes et des châteaux dans le fond. Sur le devant la 
Madone avec Tenfant Jésus est assise sur un banc de gazon. 
— Bois, h. 1' 4" 1. 1' r\ 

Matthias Cock, f 1565. 

La tour de Babel avec une quantité de petites figures; snr 
le devant un roi avec sa suite, ordonnant les travaux. — ' 
Cuivre, h. 1' 4", L 1' S'/%'\ 
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81. Pierre HciigM, le vieux, l&Mf 1670. 

La bataiile des Israëliios f\vm les Philistins, où le« ♦ 
fils de Safll tombèrent uiorts à la tète de l'armée. Su 
endroit élevé à droite an devant on voit le roi Saùî avec 
porteur d armes qui se précipitent sur leurs épées. En 
on lit : SAVL xxxi. cap. bbvegbl mcccdclxiii. — Boii 

t% 1. 1' a''. 

" ê 

Mâeê piHerm entre le« fenéter9* 

%%. D. Pf&MlÎBg^ flariêsait vers 1450« 

lésât - Christ à la croix enlr^ les deam larrons el «fc 
du peuple ; sur le devant à droite ia Sie Vierge afvec tes s; 
tes femmes. Sur la faoosse d'ua cayalier oiiUt: d praviii] 
1449 ^ALS icH CHVN «-^ et sur iio drapeau encore une foi 
date 1449* Sur un fond doré. Un tiers de^ native. B 
h. 5' S", 1. S' 4". 

S3. Jean Messys, fiorissmt mrs 1560. 

Loth assis dans une grotte avec ses deux tilles ; dan< 
fond les villes de Sodome 1 1 de Gomorrbc incendiées. Sig 
1563. lOANMES MASSiia PiNâ£BAT. — Boîs , b. 4' 9"^ L5'4V 
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.Chambre troisième» 



.vec des tableaux da Técole flamaude de la 
eeonde aoîtié dii seizième mèole jasqo'aii €om« 
meuceoieot du dix-septième. 

Mur premUer, avec la porte d*entrée* 

■ 

1. Pierre Breughel, le vieux, 1510 1 1570. 

L'hiver. Vue d'un village coctverl de neige avec la repré- 
scnlaiinii (lu massacre des Innocents avec de petites liga- 
xei ea co&tome do seiuèBie'Màcid. Boîs^'h. %*\ 1. 5f. 

2. Pierre Breughel, le vieux, 1510 f 1570. 

Le priolemps. Voe de la place d*iiiia Tille, où une ftaotîté 
d'enfants s'amusent a toute sorte de Jeux. Sigoé: bevsoil. 
15G0. Petites fiifg. Bois, b. 3' f. 5V 

X Pierre Breugliel, ie vieux^ IMOfldTOt ; 

L'SKUmiiie. Un Taste paysage atèc des arbres eSéiiilés H 
m troBpeau de yaohes sur le devant. — Bots, b. 3' tO'S 1. 5^ 

4. Pierre Breoghel, le vieix, IMOfmo. 

Le combat du carneval et dn carême; mascarade qui avait 
été de coûtume autrefois dans les Pays-Bas, représentée 
sur la place d une ville avec uae quantité de petites figures. 
Bignc : bu vsaxL molix. — Bois^ h. 3' 1. 6' 

5. Pierre Breughel, le vieux, 1510 f 1570. 

Le portement de la croix vers Golfotha ayec une quantité 
teMne^ de j^etites figures tentes en costooM du seiuème 
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siècle dans un vaste paysage. Sur le devant à gauche la 
Vierge évanouie et soutenue par les saiutes femmes. Signé: 
BEVBGBL. MnLJUii. — Bois, h. 3' il", 1. 5' 4". 

1 

6. Pierre Brenghel, le vienx, 1510 f 1570. 

La tour de Babel dont le faîte n'est pas encore fini, avec 
une quantité de petites figures ot d'objets dilTért iUs daos qqi 
vaste paysage. Sur le devant un roi avec sa suite qui fait' 
rinspection des travaux. Signé: ^av£GBL. f£. Mccccctm 
— Bois, h. a' r\ l 4' 10''.. . ' : ^ 

7. Luc Gassel, florissait vers 1548. 

Paysage Irès-vaste et riche en vues, montagnes, bâlimenis n 
ligures. Sur le devant Judas est assis en conversation avec 

Thamar. Signé da monogramme : ^ U48« Bois, h. n! e", 
1. a' i". . ' : 

8. Pierre Brenghel^ le vieux^ 1510 f 1570. 

Un paysan avec on bâton i la main , montre nn garçon 
qui a grimpé ant nn arbre pour ji^éndre «n ttid« Fond dt 

paysage avec nne métairie. — Bois, b* 1' 10", 1. 2^ .1". 

• • 

9. Lue vaa Valkenburg^ tl625t d'après Pierre 
Breughel, le vieux. 

Une mêlée de cinq paysans qui se sont brotiill^f; an jeo de 
cartes et se frappent pendant que deux femmes cherchent â 
les séparer. Au fond un village. — Transporté de bois m 
toile, W 2", 1. 3'. . 

IQ. Luc vao Valkenburs:, f 1625. 

Un général en armure romaine richement ornée, couroûûfc 
de laurier et tenant le bâton de commandement à la main; 
à côté de lui son écuyer qui por.te son casque, son écu elsa 
lanqe. 11 est debout dans un paysage dans le fond duque! 
on voit au bord de la mer une ville d'où une procession sori 
avec[des flambeaux à la rencontre d'une armée. La sc ène du 
milieu montre une bataille de cavalerie et le même géné- 
ral qui, à la tète de sa suite, reçoit en grâce deux .blessés 

agenoaUlés devant loi. Signé 4q monogramme: Jir laSO. - 
Bois, h. t' 11% 1. 1' T\ . î 

11. Lac vaa Vjrilteaborg, f lfi2& 

. Paysage avaç dea aiattes énormea 4^ rocbers avec des mines 
el des foornaisas an davant; a ganche la vue sur une rivière 
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couverte d« vaisseau. Sigaé: Jw. t680. — Bois, b. 2' 6", 
L 3' S", " 

Aa-d«>si>>^* la porte d'entrée. 

l, Pierre Breushel, le vieux, 1510 f 1570. 

Uue noce célébrée chez des paysans par un repas a une 
longue table; au devant deux hommes portent plusieurs plats 
. sur une planche- Un tiers de nature, hoi^, b. 3' 7^'^ 
1. 6' 1", 

JTicr dèu xièmui ^ à çauehe du préeédenU 

3. FraofQis Porbus, le vieux^ 1540tlS80, 




4i François Porbos, le vienx, 1540 f 1580» 

Portrait d'un chevalier de Tordre de Calalra?e; il tient ses 
gants de la main droite et la poignée de l'épée de. la gau- 
che. Sur le fuiid noir un écusson avec la devise: çvae vtï- 

LITAS IX SAN0V1NB MBO SI DE9CEND0 IN COAaVPTIONBAI? — 

Demi fig. Bois, h. 3^ 2»/»", 1. 2' 3Vi"- • " • ' 

5. Jean van Hemessen^ fiorissait vers 1550. 

Portrait du peintre Jean Gossaert , dit de Mabuse , ave» 
une barette sur la tête, un habit rouge et un suiçtotti noir. 
^ Buste. Bois, b. t' ô", 1. 1' 4". 

6. François Florin, 1520 f 1570. 

Adam el Eve sous l'arbre de la vie^ -^Petite oaliire. BoiSi 
h. V V% I. 8". 

r. François Fions, 1520tl570. 

Adam et Eve chassés du paradis par l'ange. — Petite ua- 
iure. Buis, h. t 7", 1. 2' 8". ' 

B. Eeùie flamande. 

Portrait d'une jeune femm^ en riche habit garni de grandes 

rirles^ avec un collier double de perles, tenant le mouchoir 
la main. — Buste, hoh, h., i' il U 1' 6''. . 
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19. François Portas, le ykta, UlO fim 

Portrait d'iiu horame anx cbe?eax et à la barbe noirs, ûww 
un habit olroit el un manteau: il pose la main droite m 
la hanche v{ de l'autre il tient ia poignée de l'épée. Surl^ 
fond noir oa lit: a^. aetatis svas... t96& — Fig* jMWlu 
genoux* Bois, h- 3' l 2' r\ 

20o Aitofate Moor^ 1519x1^75/ ' 

' iPbrtratt &AnMne Pêtrematf cardinal de 6ranye11e,^mii 
stre d'élal sons Charles-Quim et sons Philippe IT, a r<^ 
de 4t ans, avee fine berbe^noire et va habit d« soie 
il âent ses gants de la main gaoche et pose l'antre sur 
table avec m li^re et «me écritoire élégatite* Signé lar \] 
fond noir: Anioniu^ Mor faciekai tS49« — D< ^ 
fig. Bois, h. S'4*S- h r l''. 

2t. François Porbus, le vieux, 1540tl586, 

Portrait d'une femme a!ix ehevenx châtain avec on booûlt 
blanc brodé et un tour de cou à larges ()1U. Sigaét a. t5ï& 
— Bosle. Bois. h. i' 4 ', 1. 1' 2". 

II. Aotoioe Moor, 1519tlâ75o 

Portrait d'ne ieomie nree on boimet garni de dentelles» ei^ 
balMt nmr avec «n grand eoBef blanc. — Bnite. Boû^ 
b, 1' 4'', 1. i' 2^'. 

23. Pierre Porbus, le jeune, f t^ers 1583. 

Portrait d'en homme aux cbeveux roux en habii noir; il es? 
debout près d'une table en écrivant Padresse d'une fcUra, 
pendant qu'il tient de la main gauche un li?re dressé sur la 
table. Signé: aetatis sv¥: xxt. ARNO DOMIHI mdltiUL 
ûg. Bols, b. 1. ^ 6 /. 



%i. Pierre Porbas^ le jeune, f ^ers 1583. 

, Portrait de Pi'grre fiftixma», premier comte d' OWi;are«i cbe- 
valîér de l'ordre de Calalrave, général de Cbnrles-Oaint et 
majordome de Philippe II, en habit noir avec la croix rouge 
de l'ordre de Calatravc pendue au cou; il pose la maiû 
droite sur le dos d'un fauteuil et la gauche sur la pomme 
de l'épée. Sur le fond noir on lit: d. petrvs gosmandvs 

C01IIE9 OLIVABVS PRIMV8 QVI HVNC STATVM FVNDAFJT. - 

Demi iig. Bois, b, 3' 2»/2", 1. 2' 3Va'V 
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Théodore Barents, 1534 f 1592. • 

I - Itaite d'un hdAime âgé aus dte^ûn nbirs et la iNiflie Ion* 
- b&Qodie, eoiiabil noir foané d'une pditie Uanobe, s'ap- 
poyant sur son bâten. — Petite nature. Bois, arrôiidi en bant. 

Bu lUenre f 4wbuât Je vieux, né wrs 1463« 

•«Kdê d'im Imiwe corpulent m obcrf>ea et à la -barbe 
rares, en hjabit noir «fie )M eeltet Mnae. -^Boia^ b« 4'^^ 
t. 1". 

FcMçeîs Portos, h vieux^ lèiOfim 

ÎPortrait d'une dame ea habit riche; elle est deboni près d'un 
fauteuil, sur l'appui-main duquel elle pose la luain gaucbe 
tandiâ qu'elle lient le ponce de la d^roile dans son collier dc 
perles pendant jusqu'à la ceinture. •*« -Kg. insctfi'aQX <ge- 
iiouK« hm, h. 3' 2", 1. 2' 8". 

'JS. Tkm Porbus, le vieux, 1540x1580. 

. Portrait d'un bomme h la barbe blonde , a ce qu'il parait 
d'uu orfè?re , parcequ'il tient dc ses deox mains un yase 
d'argent a^c des ornements ciselés dorés. Sur le fond noif 
rinsen^en latine oorrompne : ' ^ 
Metana e^Mvom imi^, bis e^ocn Lvetna. wpMiEa. 

— »émi fig. Bois, è, 3', 1. r' 5^ 



Antoine Moer, 1519tl&75. 

Portrait d'un jeune homme dans uu habit rouge; il a sur le 
front une cicatrice descendant perpendiculairement vers le 
nez. SîgAé:><>. iS6h - Buste. JUois, k. t' l X\2'\ 

30. François Porbus, le jeune, 

Portrait d'une Jenne dame en riche babit brun^at^ec un bon- 
net garni de pierreries, et des çhames d'or autour du cou 
et du corps; elle tient les mains jointes devant eBe.^Detli 
fig. Va li«B nmm. Beis, b. V i. i\ 

ài. Jeau van der Siraet^ 4U Stradanus, 1536 f 1605. 

Un repas des dieux dans une gt<oUe située atix bords de la 
mer, on Fou voit s'en approeber sur une eonijne Neptune et 
An)phttrite. — Vingt petites figg. Cuivre, b. V j8»A", 
l V ê^\ ... 
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32. Jérôme Cock, tl570. 

Vne idéalisée du Campo Vaccino et de la ville de Kome 
avec beaucoup de ruines et de figures* — Bois, b« 1' 6'', 
L 2' 1". 

33. François Franck, le vieux, 1540 f 1606. 

Uo cabinet des arts arec dix tableaui rangés sur le mv, 
parmi lesquels ou remarque aussi le portrait déoril aojos le 
m 44 de la cirambre précédente. Une table est adossée a 
mur avec d'antres tableaux, des dessins, des statues, des 
médailles , des« coquillages, et d'antres objets* À gaatiie 
dans un aiilre app^artement trois personnes .regardent m 
' livre de dessins près d'une fenêtre. Signé* dn monogramiDe: 

inp. Bots, h. 2' 4", 1. 2' 6". 

ai. Fruçois Franck, le vieux, 1540 fieos. 

Le roi Çrésus, environné de sa cour, montre son trésor à 
Solou. A droitle la vue eu dehors, où le roi malheureux 
' debout sur l'échafaud en présence d e Cyrns qui regarde 

d'uu balcon. Signé: o. FFRANCK, IN¥^ Petiles figg. 
Bois, h. 2' 9'', I. 3' 9»A ^ 

35. François Franck, le^vieux, 1540tl606. . 

Vue d'une grande salle; à droite près de la fenêlre cinq per- 
sonnes sont assises a table, au milieu un chevalier conduit 
une dame à la danse; les deux musiciens sont assis à gau- 
che. Dans le fond une porte ouverte donne la vue dans ooe 
chambre à coucher. — Bois, h, 2' L 2' 9*/i", 

36. Sébastien Vrancx, né vers 1573. 

L'intérieur de l église des Jésuites a Anvers avec beauconp 
de ligures. Sur le maîlre-aotel on voit le grand tableau de 
St. Ignace exorcisant les démons, peint par Rubens, qui à 
été décrit p. 87. Signé: S. Vrancx. — Bois. h. i' 8", 
1. 2' 3\ ... • 

37. Joachim Wte-Wael, ISGGfieOT." 

Diane avec neuf compagnes au baia dans une grotte, y pu 
surprise parActéon qu'elle change en cerf et que ses chieib 
déchirent dans le fond. Signé: Joachim WtC" Wael 
feçit 1007. ~ Boia, h. V syi", 1. 2' $\ . 

38. Inconnu. " ' 

Une halle gothique avec deux hommes qui se batUmt en pce- 
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^'. . Cki^nlire troiiiième* - ' . - 

sence de plusieurs spectateurs; l'un des oomhallaiits est ar- 
mé d'un poignard oiitro son épée. À droite la vue s'ouvre 
sur la place d'une ville avec une foule de peuple assemblé 
devaat uuq maison. — Uois, V 1. 1' 

9. Pierre de Witte^ né en '1548L 

Ste Ursule ayec ses (11.000) compagne» l«ée a ooaps de 
flèches. Wmy h. t' L t . 

il. JiBM-Irédemai| (ie Vries^ né en 1527» . . 

Voe de l'intérienr d'une église gothique sans figurés; effet 
de jour. Bois, h* 1' S'', 1. ^ t". 

L Fraoçois Fraack^Je vieux^ Iô40t lë0(k 

Jésus -Chrîst montré au peuple; deux hommes lèvent de 
chaque côté le manteau dont il est couvert. Au prétoire est 
arboré un grand drapeau à l'aigle impériale, et a travers 
la populace qui s'empresse autour on apporte deux croix. 
Signé: f. frank INV. — Cuivre, h. l' l", 1. l' 6". 

2. Pierre Ai^ Wvm, né en 1548. 

La Madone avec l'enfant Jésus assise par terre; à côté 
d'elle Sle A?ino est agenouillée , qui prend renfaut par le 
bras, et derrière le petit St Jean apporte son agneau. En 
haut le St. Esprit en forme de coîoiiitie dans une gloire de' 
sept auges qui iont de la musique. — Cuivre^ h. V% 1. 9'^ 

3. Joaclilhi Wte-WaeV156et lG07. 

I/adoralion des bergers;- effet de oQÎt «y^c la himière sctr tant ' 
de l'eoteit. douché dans la eréche. Signé : ^WTE-WAEL. 

PT. 1607. - Douze petites flgg. Bois, h. l' 1", 1. l' 6". 

An:rd«.$808 de la porte de sortie. 

14. Pierre Breaghel, le vienx, imf UU; 

Fête de villaî?e; des paysans et des paysauius dansent de- ", 
vaut une auberge au son d'une cornemuse. Signe: B{LV£â£L 
• .9. - Un liées de nature. Bois, h. 3' 7", 1. 5' 1". 

Mur trotêième» à droite de l*enirée» 

5» Luc \ià Valkeuburg, . t, l^^â* 

t/Mi-va pajMge' «rèe- dM 'OMiiManeiHr», qui foat leur 
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» L - • 

^er SUE le ohamp. Sigiié : VV 15^ — XoUti, h. a' t\ 
L 6' 

46. Cthon Venins. I55&tt634. 

PorJraîl de rarchidiic d'Aiitrîcbc Erneste^ en habit espacrnol 
-avec une cuirasse ; le bàlon de coromaiideinenl à la main. 
Le fond uu rideau poui:pre« — £ig. juftqit'aq^ g«ooi»u ïoiie, 

47* Jacqnes-Guillunme Delft, dé Delphius^ f 1601. 

La réconciliation d'Bsaael de Jacob avee beaucoup de figa- 
reSy dont nlwçors paraisseiH être des poclraits» Eu im 
j a tto^'érassoftei l'iuscription : oknbsI'*. xxnii iacob will. 

^RLM DEL^iTs. à?. i5K4i, — Ua tiers dediaim. Boia^lL 4', 

, P(*t^êit de tar ehUlne d'Aulriche MêH^ AMToraev-géné- 
ral des Pays-Bas ^ ea cuirasse , posaot \k maio droiie sqr 
une table couverte de velbors rouge âvec sott casqm oné 
d'uo panache. Le fond des <^oloiittes et ufie diuperie* — j 

Fig. iiwqu'^HX genooi. T4Me, hu 3' V 1 

in. tiUD TU ValkeBburg, f 1625. \ . 

• ^ L'hiver; un paf>$agti tout couvert de neige qui tombe à gros 
flocons. Signé: ^ t^«. --Toito,. h v ,1».^ %V. 



^ Lue van VaUteiluirg^ f M^., 

L« priiitè^ps; nii paysage riant- ai*ee nM tBK cù bordi 
d^mie.rMriere et lui toonioi» sur une place étonAie dtvaol 
celte viUe; sur le devant une société de dames et de eheva- 
tiers s'amusent différemment dans Fomfere d-oo iiosqnel. 

Signé Ufia. loik, h. 3' r\ ï. 6^ S^'; 

51. Frédéric van Valkesbuig, f 1623. 

Feie de village dans un gea'nd endroit avec beMoôiip de 
figures. Un arbre an miueu porte . la date: 1595. — Bok 
h. 1' 8", . , 

52. Luc vau Valkeobur^^ 1 1625. 

Vue d'une cascade avec une fournaise dans les roolien db 
nritteo tu OBe^viUe.dantile fioiid» Sur ledaitaiit à,df«il» deui 
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brifçands attaquent un paysan sur on obemin escaipé. 
Petites figg. Toile, h. a'^ 6", 1. 6' 5''. 

Ifortîa VAft ValkeiiiMirg^ f 

Fêle de village devant un endroit; à gauche la vue daiu la 
CGiiUée. — Bois, h. l' 6*/»", 1. 2' 8''. 

» Lue van ValkeDborg^ tl&2i5« 

T^'automne; Tin paysage avec les vendanges. Sigué: 
, 16S5, — Toile, b..3' T', l 6' 2". 

Frauçois Franck, le jeune, 1580 f 1642; 

Un sabbat de sorcières, qui conjurent toutes sortes de spee* 
tre« et. 4e 4emons eu plein air pendanl la onit. Signé: den. 
jMMf. francis franck^n f^^it <rfif. VSOfi^ t Bois. 

• SéMieA Yraecxi né ver& U73« 

Vne eonirée plaide airee me soine puise des temps de la 
guerre des paysans. Une trompe à» soldais sfttamie sur one 
ronce, qui condaii k travers nue forêt k une ville sitnée an 
fond^'iin long train* de voitures-, les pille- et massacre cm 
^perse les voyageurs. — Bois, h. i' 9'% U 2' 8*'. 

« Roland Savery, 1576tl(ia&. 

Paysage avec touh's sortes d'oiseaux dans i'air. sur la 
terre ci tlans r< mît. Dans U> tond une vieille tour ruiule sur 
un rocber el plus Wm une vide* Signé: ihw^audi SAvsaY F£. 
16i8. - Cuivre, h. 1' 4" , 1. t' 10". . 

l. Roland Savery, 1576 ; 1639. 

Une partie d'une forêt d'où sort un petit miss en ii ; à droite 
la vue sur une ville avec na cbâteaus^ué suj: une montagne. 
— Bois, b. 1' 3", l, i'. 

I. François Franck, le jeune, 1580 f 

Un sabbat do sorcières avec Fascension par la cbeminée. 
Plusieurs femmes vieiUes; laides^ sont occupées an milieu à 
faire' sortir d'un cbandron, qu'une d^eHes remue avec un bâc- 
lais, toutes sortes de fantôme, tandis que deux jeunes &l« 
les se déshabillent pour faire l'ascension et qu'une autre» 
déjà nue, se fait oindre à- cet effet, k droite une fenêtre; 
ouvre la tue sur une église incendiée dans un paysage éclai- 
ré dnU kwe. Boia, 1' 7^V%1. 2' f''. 



Digitized 



é 

60. Inconnu. 

Un camp fortifié daus uue contrée plaine, traversée par m 
fleav«. Sur le devaot les tentes des mandièrefll, une troupe di 
soldais et qaantilé d'antres Ûgnres» Cuim ^ h. 9' 4'V 

6L RolaDd Savery, 1576 f 1639. 

.Une contrée, montoensf inculte a?ec nn torrent Sur le de?aDt 
Jésus tenté par Satan. Bois^ b. f ' II'', I. t'^ 3^ 

62. Daoiel van klûMt^ fiorissait vers I6O89 et iteiiri 

. de Clerck, /lorissait ver$ 1600, 

' Une forêt; dans le fond un monastère situé an bord d'an 
lac, et deux moines el d'antres personnes qai y vont. Sur 
Je tronc d'un arbre on lit: i^.* ab Alsloot S: A: Piei: 
lf)08. Sur le devant i^t représentée I bistoire du malbeqreia 
Céphale qui a ttié sa femme Procris d'im coup de flèche et 
la reconnaît trop lard. À côté on lit: F. 40 jClerck.-^ 
Petites figg. Bois, b. 7f 4'% L 3' a^/i''. 

63. Fraaçois FraBcki le jeuoe^ 1580 f 1642. ' 

Le Christ sur la eroîx entre les deux larrons, entouré des 
soldats, de la Ste Vierge avec St. Jean et des antres sain- 
tes temmes. Signé : DEN\ ION, JBP* IN. 1606, — Bois, 
h. V 10", l. 1' 3 y»". 

64. Guillaume vao Nienlant^ 1584 j 1635. 

Vue du Campo Yaccino a Rome, entouré non seulement des 
monuments anciens qui s'y trouvent en effet, maiii|«Sfi d'au- 
tres pris de différents endroits de la ville, et anime d'une 
' quantité de figures en costume oriental. Signé : gvil^. vak 
NiSLANT. FBC. 1^12. — Bois, b. 2' 2'% L 3" h^*". 

65. Jacques Callot^ 1594 f 1635. \ 

La fameuse foire, qui se tenait autrefois chaque année à 1^ 
fêle de Si. Luc à Impruaeta aux environs de Florence, ava 
uue quantité iuiiuie de petites ligures. — Cuivre, ii. 1' 5'', 

66. Roland Savery, 1576 f 1639. 

' Partie d'une foret avec la vue sur une frande ville daoi 
le- fond. Sur le devant un bftcberon en eenTetsation avee 
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deux feiumeft* Signé :-e. savbbt. 1009. — Cnim^ t' 
1. 10"- 

. Lue van Valkenburg, f 1625. 

Une contrée couverte de fortU dans les environs deLinz que 
Ton voit dans le loiiiiain à travers les arbres. Dans la forêt 
il y a une chasse au cerf et au devant l'archiduc Matthias^ 
plus tard empereur, e^t assis près d'une eau pftiquc cou- 

▼erie de jonc, occupé a prcber à la ligne. Sigoé: 

— Bois, h. l' 4", L 1' 9". ^ ^ 

Yve prise^ do Tyrol; ene contrée montaeiue a?ec nue partie 
de forêl a gauche d*ou s'élance un torrent et d'oà sortent 
plndeiirs voyageurs ; it droite une vallée s^étend Ters lè 
fOBd. Signé: b. 8avxrt. n 1G08« Cuifre* b.. 1' 1'^ 

u Gaspard Rems^ florissait vers 1699. 

St. Jérôme, à genoux devant un crucifix dans une grotte, 
se frappe la poitrine avec une pierre. — Cuivre, h. V 1", 
1. 9»/2". 

I. Jean van der Straet^ dit Stradanns^ 1536 f 1685. 

La flaprellniiou Jc^sns-Christ diins une halle; dans le fond 
la S te V ierge évanouie est soutenue par les saintes femmes. 

— Cuivre, h. i', 1. 9". 

• Daniel Verthangeii, vers 1600. 

Paysage désert avec St. François qm se rode sur des é^u 
nés par pénitet^ce ; à droite un eampaguon s'approche sniW 
d'un corbeau. Peint dans on oral. — Cuivre, b. L 8''. 

t. Martin de Vos, 1520 f 1604. 

Lé Christ sur la croix, que Madeleine embrasse avec dou- 
leur; a côté la Ste Vierge et St. Jean plongés .dans la tris- 
tesse. — Cuivre, b. 1', 1. 9". 

k Pierre de Witte, né en 1548. 

La Madone assise dans une halle voûtée lient l enfant Jé- 
sus debout^ St. Etienne est agenouillé devant elle en dé- 
votion et a déposé à ses pieds une brauche de palmier; 
en arrière St. Josepb avec làne. — Cuivre, h. 9", 1. ey*". 
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74. hietmnu. 

Portrail d'un homnte eu babil noir, avec, une barette sur u 
tcte dabool daos une chambre ei tenant ses ganta de la ma 
gauche. — Bois, h. t' i'S *• 8". 

7i. Rolaid Savery, ISÎ^f im 

Paysage uiimé de toutes sortes de quadrupèdes el d'oisean 
Dans le fond Orphée, jouaut de la lyre, est aMtt pies tm 
ancienne tour d'où les femmes de la Thrace se jettent sffl 
lui arec foreur, — Bois, ii. l' l'', 1. 1' 6". 

Mé€9 piUërs entre les fenétreê. 

n. Antoine vaa Moiitfort, ///f Blockland, 1532 f 15831 

Actéon surprend dans le bain Diane, qui le change en cerf; 
dans la fond on voit comme il est déchiré par ses propre 
chiens. Signé. B. 1573. — 8ept ûgg. Demi natnre. SH 
h. 8' 11'% ,1. 5' 3". . 

77t École de Fraoçois Floris» 

Lai istaëlkes reçoivent par Moyse Pjean dn lâcher. - 
Petites flgg. Bois, h. 8' 11", K 6' V\ 

IS. Fréééric vaa Valkeuburg, f im. 

Une foire dans une ville avec beaucoup de figures. L'» 
seigne d'une maison porle la date: 1594. — Bois, h. t' f 
1. 1' 4". 

19. Roland Savery, imfUm. - 

Le paradis terrestre avec toutes sortes d'animaui. Dans U 
fond Adam el Eve avec le serpent sous Tarbre de la vie 
Signé : aosLANnT.sAVKiiY. 16il8. — Cuivre> h, l 4 j 
L 1' 

80. François Frand, le jeune, 1580tl642. 

Jésus-Christ assis à nne table en conTcrBatton avec Nicodê 
me à la lumière d^nne lampe. Bois, b. tV% l. i' 2 ". | 

81. Roland Savery» 1576 f 1639. 

Contrée santage avec des rochers et un pont fragile sa 
lenr penchant, entrecoupé de torrents.^ Snr le devant qoel 

Ses charpentiers 1 lenr travail. Signé: k satmt. i6ta" 
ivre, h* 10^', 1. 1' 1". 
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Coraeffle CotmHs, 1562 f 1638. 

L'îmmcûse dragon, qui dévore les pcns de Cadmus en Béo- 
tie 5 dans le fond à droite Cadmiis lui-même accourt à leur 
secours. — Ciii?re^ h. 6", 1. S''* 

Roland Saveiy^ 1576tl63d. 

Orphée mii a pénétré jusqu'au trAue de Plmou dans le 
Tartarc^ ebercbe à le toucher jpar la forée de son jeu afin 

Î[i'iljui rende sa femme Eundice. Signé: r savury. ^ 
oh, ÏL ttf*, L V i". 
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Chambre quatrième. 

Avec des tableaux de l'école allemande» de 

la secoude moitié du seizième siècle jusqu à la 
seconde moitié du dix^huitième. 



Mur premier, avec la parte d'entrée» 

L Jeaa van Acheu^ lââ^flGlâ. 

Bethsabée, sortie du bain, se sèche devant nn miroir qnoQ^ 
esclave loi. présente* Une fenêtre onyre la vae sor le palais 
du roi David ^ qoi regarde de la plate t forme. — Toilef 
h. 6' 2" , 1. 8' &\ 

2. Barthélemi Spranger, 1546 1 1625. 

Circé, la baguette magique à la main, embrasse Ulysse de- 
bout devant elle ; à côté les coujpagnons de ce denuer chaoi 
' gés en bêles. — Demi nature. ïoile, b. 3' 6", 1. 2' 7". ' 

3* Matthias Kao;er, 1566 f 1634, 

David et Abigaïl, qui le prie à genoux d'accepter les vivf^^ 
qu'elle a fait apporter.. — Deux tiers de nature* ho^i 
h. S% l 6' 6". ^ ' 

4. Barthélemi Spraoger^ 1546 f 16^5. 

Vénus et Mars sont surpris par Mercure dans leurs embraf* 
sements ; au pied du lit PAmonr eudormL — Demi natiirc< 
Xoae, h. 3' 6'% 1. r r\ 
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u Jeaa van Acheu^ 1552 f 1615. 

lia rénnioa de Bacchns avec Li|>efe oa Cérès, Le dien^ coq- 
roané de pam|pre« embfaBse la déesse assise qui 1« piéseate 
un yerre de A côté un génie leur offre une corbeÂle de 

fruits. Signé du monogramme du peintre: — f^i^S* 

jusqu'aux genoux.^ — ïoiie, h. 6' 1* 3^ 6'^ 

Barthélemi Spraoger^ 1546 f 1625* 

Ulysse assis avec Circé dans son appartement; elle lient la 
coupe magique de la main droite et pose la gauche snr un 
^▼re. En arrière une table avec une petite statue* * Demi 
nature. Toile, h. 3' 6'', 1. %' 4". 

7. Barthélemi Spranger, 1546 f 1625. 

Mercure assis sur des nues regarde tendrement Venus debout 
devant lui qui lui présente unn c ouronne de laurier. L'Amour 
éteint une torche alîuraée,ieice par lerre, et un génie grimpe 
sur un tronc d^arbre* — Demi nalore. Toile ^ b. 3' 
1. 4". 

8. Jean HoUenhammer, 1564 f 1608. 

La naissance de Jésus-Christ. Marie et deux petits anges 

sont agenouillés en dévotion devant le nouveau-né, pendant 
que les bergers s'approchent avec leurs présents. En haut 
une gloire d'anges descend ^ntre les ruines de Pélable. 
Signé: 1608. J - Ro ttenhamer F. — Vingt-deux petites 
figg. Bois, b. 3' 5»/2", L 2' 5 '. 

9. Jean RoUenhanimer, 1564 f 1608. 

Le jugement dernier et lascension des bienheureux au cieL 
— Bois, h. 1' 6", 1. i\ . 

10^ Matthieu Gondolach, f 1653. 

La Madone avec l'enfant Jésus assis sur le trône; Ste Ca- 
therine à genoux reçoit un anneau de ce dernier. A côté St. 
. Matthias, un livre à la main, et Ste Hélène avec la croix; 
ce sont les portraits de l'empereur Matthias et de son épouse 
Anne. En arrière quelques autres Saints, et en haut une gloire. 
Signé: M. GondolacbF. 1614. — Cuivre, b. L 1'. 

il. Joseph Heioz^ 1565 f 1609. 

Vénus^ toute uae, seulement ornée d'une ceintura et de bra-* 
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, celets précieux, endormie sur uu Ht de repM. Yomà m ri^ 
deau vert. — Bois, h.. 2' 6", 1. 4' 9". 

1^. Joseph HeiDZr, ld6§tim 

Yéoaa el Adonis assis ensemble dans un berceau; i cote 
deux Aiaoïirs ocoapés des cbieos. Cttirrey b. i' 3'', 

13. Jeau HoUeiiluuuiuer, 1&64 f 16e8« 

JLa obâM des daamét dans Veofer. — Bm» b. t' e^, l i\ 

w 

14. Tobie Poek, florissait vers 1662. 

Le niarivre de .Ste Dorothée. — Petiles ligg. Toile, 
b. 3', 1. 2'. 

15. Gilles Sadeler, 1570 1 1629. ! 

St. Sébastian lié à uu arbre el perce de trois Oècbes; a Stf 
ipiedf sua artuure^ — Cuivre i h. V 21% L 14"- 

16. Adam Elzhelmer, 1574 f 1620. 

Le Repos pendant la fuite en Egypte* La Ste Vierge, occimée 
de Penfant, élevé le regard étonné vers Iroia anges qui ksA 
de la mnsiqne, el St/Jtosepb en montre un quatrième qoi 
cueille des rameaux d'rni palmier, -r Cuivre, b. ft'', 1%"» 

17. Jean vao Acben, 15ô2 f 1615. . 

Jupiter cbaugé en Saiyre, 6iari>rassaABliope; à eètê l'Amov 
et sur la terre un carquois avec ^es flcehes et un arc. Signé 
du monogramme du peintre. — Cuivre, h. il", 1. 8". 

18. JeaD vaa Acheo^ 1552 f 1615/ d'après Pul 
Yérouese. 

Le martyre de St. George. ^ Cuivre^ b. 1^ 6'% L 

n. Joseikb Heiu , 1565 f 1609» d' après Raphaéi. 

Allégorie. D^\ns un palais antique au bord de la mer Adoois 
embrasse Vénus debout devant lui ; l'Amour leur présente des 
fruits, trois nympbes s'approchent d'eux en porlaiil do i^randf 
vases de fleurs, deux autres dansent et deux génies npau- 
dent des fleurs. Sur le devantBacchus se promène avec deux 
autres nymphes au bord de la mer où Ton voit le char de 
Vénus. Dans l'air, Ganyméde est porté par Taigle, cnvironnt: 
d'un quantité d'Amours. Le revers du tableau porte lia- 
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scrîplîon: Jo. Heintz F. Parte dei In Venii^n 
Vien del anticho. 1609. — Viûgt pelites ûgg. Boii. 
h. i' 6", \. 2' V/%'\ 

}. Gilles de Rye^ florissait vers 1597. 

L'enierremeitt de Ste Câtheriiie ptf trois âoges ; m aoire 
desceDdaûi do ciel tient uoe couroiuie de fleors et une 
palme. Signé: JSy. de Mpe, 1597. — Cuivre, h* l'^ 1. 9^. 

1. Philippe llffenbach, tl640. 

L'aunoncialion do la Sic Vierge. L"«ir('hange est accompngné 
de quatorze .mires anges dont Irois tiennent une draperie 
rouge au-dessus de Marie; le St. Esprit en forme de co- 
lonjbe cl un petit ange avec la croix desc( iideiil d'en haut 
dans une gloire. Le prie-dieu de la Ste Vierge montre la 
date: 1600. Cuivre» h. 4'% L 1' 

2. Joseph Heîo^ 1565tim 

Diane avec huit de ses nymphes dans le bain chaîne Actéon 
en cerf en jetant de Teau sur lui. Signé du monogramme: 

^JJ. - Cuivre, b. 1' 2Vt", l. 1' 

^ Joseph Mai, mbjim. 

Jésus - Christ sur la cr<»x , que Bladdeine embrasse daas 
l'excès de sa douleur ; a droite la Ste Vierge et i gauche 
fit. Jeau en aMction. ArMie, h. 1'% h 

IL Joachim de Sandrart, 1606tl688. 

La M.uione, assise dans un paysap^e sous des arbres, lient 
l'enfant Jésus sur ses genoux qui uiet la bague nupuale au 
doigt de Ste Catherine. Devant elle le petit St. Jean est age- 
nnnilî<'' avec son agneau et a droite asiste St. Léopold d'Au- 
triche; à gauche, St. Guinauiiie. Signé: ./. Sandrart 
1647. Le revers ])orle une dédicaliou à l archiduc Leopold- 
GuiUrtvme, gouverneur -générai des Pa|s-Bas« — Bois^ 
h. 2' 4", 1. 1' 9", 

tô. Joseph UeiDz^ 156âtl609. 

Jésus-Christ sur la croix; à gauche St. Jean, a droite la 
Ste Vierge défaillante, pendant que Pon fait les préparatifs 
pour la descente de la croix. — Quinze petites figg. Cuivre, 
h. 1', 1. sya". 
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U. BarOiéleiDi Spranger, 1546 f 1625. 

Apollon au Parnasse enTironne des neof muses, jouant da 
violon. Signe: bab. sprangkes P. — * OoQZe petites fig^ 
Marbre, h. l' 3", 1. l' 6". 

27. Jean Crentzfelder, f 1636. 

Le martyre de St. Ii?nace, ( vêque d'Antioche qui est déchira; 
par des lions dani» uu des cirques de Rome en présence de 
rempercur Irajaa et du peuple^ — Cui?re, 2' ôv^*', 
L i' 10". 

28. George Strauch, 1613tl675. 

La Conception iannaculée et les vertus de la Ste Vierge re- 
présentées allégorîquement. Elle est deboat, en foulant Sa*| 
fan sous ses pieds, dans une gloire, entourée de quatre an*, 
ges qui tiennf^nt des tablettes avec des inscriptiODSy et qui la' 
couronnent. £n bas il y a trois ûgures allégori^es, la chas- 
teté^ la fécondité et Pinnoeence de b Ste Vierge et plo- 
sienrs sentences espUcatim en latin. — CniTre^ h« 
L loyt"» 

29. Jeaû Roiteobammer, 1564 f 1608. 

Le massaere des Innocents sur la place de la YÎUa de Betb* 
léem. — Bois, h. 1' B": K i' 

30. Jeau van Acken, 1552 f 1615. 

Les bergers adorant l'enfant Jésus dans la créohe* ^ Dix- 
neuf petites figg^ Cuivre, b« 9'', L 6 '/a''. 

31. Joseph Heinz, 1565 f 1609. 

Portrait de Temperenr Ruâolphe 11^ à l'âge de 42 anS) 
babillé de noir avec un chapeau élevé sur la tête et la toi- 
son d'or autour du coo. Signé: KTsfi* 1594« — Petite buste. 
Bois, b. gyk", 1. ô". | 

32. Barthélenii Spraager, 1546 f 1625. 

Allégorie sur les Vertus et les qualités de Femperenr Bu- 
dolpbe IL Dans un ornement en bas ou Ut; EVooLrno a 

CABS. AV6. PIVA POTBIVS CBARIT«8QV£^ TVVRff ^DlAIÙIIâtl 
CINCTVM JAIM CAPVT ÊSSE VELINT. Ct à CÔté le nOQI <fo 

peintre ; B. S. — Neuf petites figg. Cuivre, b. Â 6>yj 

33. BarUiélemi Spraoger, 1546 f 162^* 

Hercule en babit de femme filant à la qaeàpniUe etOmphale 
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qui s'6tt jf té la pt^u de Hou sur PéMmle 61 li«nl ta massae. 
Bo arrière une Yîeilie qui rit Sigûl: iae. tFRANeiRs. asx 
Pmm, — Cnifre, b. 80", 1. 7''. 

k Christophe Laoeh, florissait vers 168t. 

Porlrail d'un homme à l^a barbe noire, avec ud habit et une 
barette noirs et une chaîne d'or qui fait trois fois le tour du 
coa. — Petite buste. Bois, h. 9", I. T\ 

• BarthélemI Spranger, 1546 f 1625. 

Volcain embrasse Maïa (]ui se défend auprès d'un lit dont 
l^Amoiir ou?re les rideaux. — Cuivre, b. 1. 6V^^^ 

Au-dessus de la porte d'entrée. 

i Jean vaa Acheo^ 1552 f 1615. 

Une jeune tille, tenant une montre d^ôr par la chaîne, est 
deboni derrière une table on il y a des médailles, des car- 
tes et des pêches sur une assiette; elle se ionme vers un 
jeonè homme qui staMt t^tonnerv pendant qu'une TiaiHt 
femme k ganobe lui présente un coUîer. Dans le fond in re- 
pas de pinsienrs personnes dans une balle ,foûtée, — Demi 
figg. Bois, h. 4' ^% 1. 4' 9". 

Jisir irm iêième f avec ks fiorle de #«rlie« 

. Tettie Fook, fiorUsaU ver» 1662. 

Scène de famille. Une vieille femme, avec un cuiller à pot 
à la main, regarde avec bienveillance un jeune enfant, qui 
est assis à une table et fait lécher une assiette à un grand 
chien. Derrière lui une servante attend; le fond' est rormé 
par le mur d'une chambre orné de tableani. Signé: 
b t a ê ^ 0 cf . F. 1662. — 1: igg. jusqu'aux genoux. Toile, 
h. 4' 6", 1. 5' 6". . ' 

k jQacUm de Sitiidrart, 1606tl60B. 

Le philosophe Arcbimède mesurant avec un compas des 
flgures dessinées dans un livre ; sur la table près de lui plu- 
sieurs inslruments de malhémalique. Signé; J, Sandr a rt 
de Stocka u f. 16ÔL — Fig. jusqu'aux genoux. Xoile> 
b. 4' 3", 1. 3' 5". . ' 

It Jean vao Achen, 1552 f 1615. 

Baeehns embrasse Vénus et hii présente un verre de vin 
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tm^e; k FAii|oor. Signé du mooogramaie. ^ Bnslei 
Toile^ coUée wk bois, h. L V V\ * . 

40. Barthélemi Spraoger, 1(46 f 1625. 

Allégorie. Le triomphe de la S igosse sar I'Iî?norance. K 
nerTO debout sur un piédestal^ foule aux pieds rignorioee: 
deux génies volants la couronnent de laiiri«T et uu irolsièiiK 
loi présente une palinë. Aalour do piéd4«stal BeUone avec ta 
massae d'Hercule el4e8 neuf Moaes avec leurs attributs soin 
groupées visibles seulement à mi-corps. — Toile, h. 5' 2^, 
i. 3' 8"- 

41. Jefto vfti AeiieDy 1552 1 1615. 

Une jeune fille pince roiM'ilh» à un jeune homme, qui lai 
présente une bourse, sur quoi il iaii une griuiace de douleur 
Signé du monogrfimme et de la date 15^2. — Bustes. Toile, 
b. 2', l. 1' 7'\ 

42. j«aD-.Ulrîe Mair» 1630 1 1704. 

L'Àpôtre St. Philippe, une croix A \h main et lisant dins v 
livre» est assis k une balustrade de pierre, ou il appuie sei 
bras. Signé: Mair* 1653. — Fig. jusqu'aux geuoiLi 
Toile, b, 4' 4" , l a'. I 

43. Joachiui de. Saodrart, 1606 f 168». ' 

Allégorie* Sallas et Saturne, les symboles de la Sagesiej 
f el du Temps protègent deux petits génies* qui représeDtffll 
les Beaux- Arts^ contre l'Envie qui les poursuit eu forne t| 
furies et d'un cbien eoragé: Si|{oé: Joackim «. Sab" 
érart fecit 1644. — Figg. jusqu'aux genoux* Toilej 
h. 4' 8", 1. 6' r'. 

44. Barthélemi Spraoger, 154G t l625. 

Porlrail du peintre lui-même en iiabil gris avec un haut bon 
nei noir. Signé: axar. spaANexa. — Buste. Toile, h. V^k 
1. 1' 6". 

i 

45. Barthélemi Spraoger, 1546 f 1625. . 

Portrait de réponse du p»'in!re, Christine Millier^ en ha'» 
brodé avec uu collet fie dentelles t un co'lier de quatre Û 
de perles .r- Bui»ie, Toile, b. i ô % i, l' 6 ', 
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Jean-Henri Sehoenfeldt, imfUné 

Csaîi et Jacob confirm.int leur réconciliation par un em- 
brasscmeiit. — Peliles iigg. Toile, b. 2' 7", 1. 4'. 

Christophe Seliwarz, 155fttl594. 

Le Christ aitacbé à une colonne est tiageiié par deux sol<* 
dais. — Toile, h. l' r\ l V 3". 

Jean RotteDhamnier) 1564 f 1608. 

Le Cbrist restoscîte Lazare da lombeaa. — Ciii?re^ h* 10^% 

Je&B koeoig^ fiwmait vers 1600t 

Lie printemps y représenté par sept enfants mit qni jouent 
dfeiQS un jardîp. Signé: /o. Kûnig, fe. — CniTre^.k 7«^, 

iean-Ueiuri SchoeBteldt, 1609 f 1675. 

Gédéon, avant d'attaquer les Madianiies, f ui boire son ar- 
mée dans le Jourdain. Signé: //. Schonfeldt. ftciU 
— Petites figg. Toile, h. 3' l", I. 5' 9"'. 

• Jean-Henri Schoenfeldt, 1609tl675. 

Un sacrifice païen. Une prêtresse tîenl une potile statut do 
bronze de Minerve sur \\\\ aul<'l, un jtrrlrc I^raiilc l'ciiceiKsoir, 
un autre npjjurie un agneau et plusieurs personnes y assis- 
tent. Six iigg. jusqu'aux genoux, ioîle, h« 4' 6", L S' 6". 

^ Jean-Henri Sclioenfeldt, 1609tl675t 

La réconciliation d'Esan et de Jacob dans un paysage ayec 
des ruines. Signé: H, Schenftld. FeciL — PetilOS 
figg. Toile, h. 3' 1", L 5' 9''. 

I. Jean^^François Ërmel^ né en 164L 

Paysage avec np monmaent répnlcral antiqae et rninéi orné 
d'un bas-relfef près d'ontf ean» d'oi deux hommes portent 
des nasses ; à gauche une femme avec nn panier de flenrs 

♦ snr la tête, - Toile, h. t' 2", I. t' 7»/»". 

U Jean Rottenhammer^ 1564 f 1608. 

Le centaure Euryle enlevé Hippodame, la fiancée de Piri- 
tboùs^ pendant la célébration des noces. — Cuivre, h. 1', 
l. i' 6". 
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55. Jean kamg, fiorisfaU ver» 1660. 

t/êtif wtmtétnOé par boit mfimit nos noaufi» à U noii- 
80B. — Coiffe, h. 7", L la". 

56. JeaB-Pkilippe Umbke, 16^1 f 1113. 

j Chor de cavalerie^ dans lequel se dîslinguent k gauche 
deux cavaliers combattant Tun sor an cheval blanc, i au- 
tre sur un bruiu — Petites figg. Toile, h, 2' 7", 1. 3' 6 '. 

57. Paul Juveneî, 1579 f 1643. 

Vue de la ville de Home et de ses environs prise de la col- 
line du Vdticnn. Sur !e rlevanl à gauche Pég^lise de St. Pierre, 
dont l<i coupole n'est p is encore finie et les jardins dn Va-| 
iicaa oàle Saint Père se |»rûmèae. — Bois^ b. Z'. .W 3' 2". 

58. Jean-Jaeqoes HartmaDOi florissait vers 1716. : 

Le feu, repreieiîlé par ua paysage avec une viil^ incendiée 
dans le fond et une forge tor le devaait: C^m, 

59* Jean-Jacques flartmanDi fioris^ait vers 1716. 

I/eau, repréaentée par un. paysage, avec une quantité de 
* inonde oceopé aux polasom qu'Où Tiènt de preaidrej k 
pêche Cuivre, 1' 7*/*", 1- 2' 4»A'^ 

60. MaUbieu Menao, le vieox, 1593tl65L 

" Vue d'un village situé dans une contrée boisée entrecoupée 
d'eaux, avec des pécheurs et des bateliers -, k gauche quel- 
ques cbarpeutiers sont occupes à scier uu tronc d'arbre. — 
Bois, b. 1' 6", L r 9", 

61. Jean Koeni^, florissait eers 1600. 

L'automne, représeniee par sept enfants nus, qui font les 
vendanges. Signet Jo.Kùnig fe,^ Cuivre, h. Vf,^ L iO"' 

02. Jean van Ackn, 1552itl615. . ^ 

Un jeune bomme badinant a?ec nne jeune fille lai présente 
uu miroir, où elle se regiirde. — Petits boatest Cuivre, 
b. 9i/i'', I. 7»V'. 

63. Jean koenig^ florissmt vers 1600. 

L'hiver, représenté par sept enfanta nus, qui a'anuiaent et 
foni la coiaine* — Cuivre, b. 7'% L t(y\ 
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Joseph Weraer, lUIfUiO. 

Le pîeox Tobîe enterre à l*aide de ses gens le Israélites 
tués par la tyrannie des Babyloniens. ^ Quinze petites 
figg. Bois, b. 1' 8 Va", l. 2' l^»''- 

!• Jean-Jacques Hartmana^ fiorUsait vers 1716« 

L'air, représenté par un paysage aveô une chasse auit oi- 
seaux. — Cuivre, b. l' T'/i", l. 2' 4i/i". 

u Jeaa-Jacques HartmaBO, florùmit vers 1716. 

La terre, représentée par un paysage avec nne chasse et 
une récolte de fhiîts. — GnÎTre, l* 7»A'' , 1. r 4»A", 

l Daniel Preisler, 1627 f 1665. 

Jésus - Christ fait venir les enfants près de loi* Trente 
bnit petites figg. Bois, h. l'S L a' 2''. 

Au-dessus de U porte de sortie. 

g. Pierre Brudel, 1668 tl73d. 

Le Christ absolvant la femme adultère amenée devant loi. 
— Sept demi Ogg. Toile, h. 3' 8'% 1. 4' t". 

9. Barthélenii Spranger, 1546 f 1625. 

Mars et Vénus avec l'Amour. — Bosles. Buis, ovale, fa. 2' 3", 
1. l' 8". 

■ ^ 

0. Jean Speeart^ fiorissaU vers 1577. 

Le portrait dn peintre lai-méme en habit gris el en mantean 
noir, a la téte nue. Signé dans le. fond: n. tPBOAAT. — 
Bnste. Petite nature. T<me, h. t% 1. 

1. Maximilien Handel, 1696x1758. 

Buste d'un homme âgé, aux cheveux gris, en habit noir avec 
un simple collet blanc. — Toile, b. 1' t', l V 3". 

2. MaximUien Handel^ 1696tl7â8. 

Bnste d'un jenne homme «us cbevenx brenS| en habit noir 
avec on collet de chemise, — Toile, b« 1' L l'- 3^ 
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73. Othmar ËUinger, 1666 1 1732. 4 

Une serraote tenant un^bocal li^me maki ét des fruits dad 
Tantrei est debout derrière le parapet ^'une fenêtre, oa ilj 
a de8 raisins, des boitres el deai bouteilles eav^^loppéesj 
paille. Sîgiié: 0: Elliffer: fec: Aoi 1714. — Petite àm 
fig. Toile, h. 1' I. 10". 

Jfiir «reMtete, «<a*é«>«tfa de reutrée. 

t4. François-iiaernard Tamii^ 16d8t l7M. 

Un chevreuil lue el toule sorte de volaille luéf, déposé^ 
pied d'un arbre et gardés par uu cbicn de cbasse taCM 
Fond du paysage. Signé: /*r. t?. tam, fe»-jé^* 1706. - 
Toile, h, 4' 4^', 1. 6' lo;'. 

T5t François-Xavier^Charles ralko, '1724 1 1767. ^ 

La 8aime famille. St. Joseph prénd Tenfaut Jésus des brai 
de sa mère et lui baise I<i main. — Figg.' jusqu'aux genou 
ToUe, b. 4' 4^S 1. 3' 6^1". 

76. Pierre de Stradel, 1648 f 1714. 

• Le Sauveur mort, couché sur les genoux: de sa raere, esl 
pleuré par Sic Madeleine, qui lui baise la main et par d'au- 
tres Saints. — Six figg. jusqu'aux geuoux. Forte nainre. 
Toile, b. .4' 6", 1. 6' 8". 

77. Jeao Kupetzky, 1667tl740. 

Portrait d'une dame noble dans un âge .moyen* Elle est n 
sise dans un jardin près d'une table, où elle appuie le bra^j 
gauobe, pendant qu'elle pose la main droite sur i'ëpaule de 
son fils, qui tient un petit portrait; à ce quil semble, ce- 
lui de son pere. — Fîgg^ jusqu'aux genoux. Toile, b.S' S", 
1. 4' 4". 

7a François-GHeruard TaïuD), 1658 f 1724. 

Qu^ Ique volaille avec un coq d'Inde assemblée dans ua bo- 
cage; sur le devant un lapin blanc. — -Toile, h. 4' 4", 1.5' 10 

79. Ignace Stern, 1698 1 1746. 

. La Madone ofïï-e le sein à l'enfant Jésus coucbé sur $e« 
genoux, qui timi des cerises et est caressé par SI. Jeao.-" 
Demi figg. Toile, b. 9' d^S I. 3' 4''. 
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10. Je&ii Kien, né vers 1700, 

iJne allaqoe dlnfanlerie sur une troupe de cavalerie turque. 

— Toile, b. a*,' I. 8' 8 'A". 

11. George-Pbiiippe Rogeedas, 1666 f 1742. 

Pièce de balaille. Sur le devant quelques paysans a genoux 
prient on officier à cheval d'épargner leurs biens. Au fond 
un endroit iiicendîé ei une colonne de soldais en marche au 

F ied de monlagnos. Signé: G. P. Rvgeudas. fec, — 
eûtes figg. Toile, h. 2' 6", 1. 4' 2^ 

M. Jean Rottmayr, 1660tl727. 

Le sacrifice d'Ipbigénie. — Dix-huit figg. Petite nature. 
Xoiie, h. 6' 6", 1. 4' 3". 

George-Philippe Rugendas, 1666 f 1742. 

Pièce de bataille. Sur le devant des blessés, à droite une 
Toltare de camp i deux chevaux blancs, plus en arrière des 
troupes à pied et à cheval et une bataille daos le fond. — 
PetHes figg* Toile, b. %' 6'% 1. 4' 2". 

^4. JeaD Kieiiy né vers 1700. 

Une bataille entre des cavaliers tares el des cbrétiens, 

— ïoile, b. V, K 3' aVi". 

>à» Daniel Gran, 1694 f 1757. 

La Sainte Famille. La Madone est assise dans une cham- 
bre avec l'entant Jésus sur ses genoux auquel St. Joseph 
à iri noux présente una corbeille de lîeurs. — Petites figg. 
Toiie, h. 3' 4'S 1. 2' 7". . . 

iC. Jean-Vietor Platzer, 1704tl767. 

Deux hommes el deux femmes s amosent autonr d'une table 
en buvant et en faisant de la musique. — Petiies demi figg. 
Cuivre, b. ik', 1. 1'. ^ 

Î7. Jean. Victor Platzer, 1704 f 1767. 

Quelques joueurs de cartes et un jfiioe boQUne qui présente 
un verre de vin a une jeune fiUey assis autour d'une table. 

— Pédies demi figg. Cuivre, b. , 1. i'. 

(8« Auguste aue^furt, 1696 f 1761. 

Pièce de cbasse. Trois messieurs el une daitie & obeval par- 
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teiil pour la cliassc accompagnés de batteurs et de chteot^ 
Un des messieurs, qui n'est pas encore monté sur son che-' 
val qu'il tient par !a î)rîde, présente a un autre à cheval ua 
verre de vin. Signé; A» Querfurt. — Toile, b. t' 4", 

89. Chrétien Seibald, 1697 f 1768. 

Buste d'une jeune fille aux cheveux poudrés eu habit blea 
orné d'une perle colossale sur Tépaule. À ce qu'on dit le 
portrab de la ûUe du peintre. — Cuivre, h« i' 2'^, h H". 

90. CbrétieB-^tiuiiUuiue Dietrieb, 1112 f 1274. 

L'ange annonce sur les champs la naissance du Seigneur du\ 
bergers. Effet de nuit. Signé: Dietricy, 1760. Huitj 
petites figg. Bois, h. l' 3", 1. V 8". 

91. Martin de Meytens, 1695 f lî'^O. 

Son propre portrait en habit riche à la polonaise^ en i^tii- 
tade de tirer le sabre.— I>eoii fig. Toile, b. S' L 2' 4 . 

92. Jeaa Kapetoky, 1667 f 1740. 

Le porlrait du peintre an habit ôv maison avec une chaîne 
d'or pendue an cou. Il est aàsis, les pinceaux et la palette 
à la main, (le\«i!ît un portrait d'iiomme. qu'il a peiiu. Signé: 
Jean K u p e z k y P i n x i t. 1709. — Demi Og. Toile, 
h. 3', 1. 2' 4''. 

9a. ChrétieD-GuiUaome Dietrieh, 1712 f 1774. 

Les bergers adorent i'enfant Jésus nouveau-né dans la cn- 
che. Effet de nuit. Signé: Dietricy. 1760. — Douïe 
petites ligg. Bois, b. 1' 3", L 1' S". 

94. Chrétien Seibold, 1697 f 1^68. 

iliiste d'une jeune fille am cheveux poudrés frisés en toupet; 
en habit blanc orné d'une grande perle sur l'épaple. A ee 
qu'on dit le portrait d'une autre fiUe du peintre. — Caîm, 
h. 1' 1. W^fi". 

Auguste auerfurt^ 1696 f 1761. 

Pièce de chasse. Trois messieurs el une dtae â cheral r^ 
tournent de la chasse ; un des messieurs est descendu devNt 
une forge ponr falrc^ ferrer son cheval. Toile, 11. 4"* 
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^ lUximilien-Joseph ScbiDoagel, 1694 f 1761. 

Paysage. Sw le devant à draite l^lrée d'un» forêt et pla« 
•iean figure». - ToUe, h. t' 4", 1. t' S". 

l Lautercr, 1700 f 1733. 

Paysage avec un petit troupeau; le borger pêcbc dans uae 
eaa aa pied de rociierf . loiie, ïu V 4" fit' 6'^ 

^. Frui(ois*Cbrisiophe Jiuueeki 1703tl761« 

Paysage avee une porte 4e rocher, où entre me Toiture a?ee 
qnelqaes payMiu dasi noe foréu SigM: F» C.Jmmmeek 
r^. — Boit, k i' 1", l r T". 

9. MAxifflUieB^Joseph SeiiiBBagel, 1694tl7<iL 

Paysage boisé avec une eaa sur le devant, où deux hommes 
pèchent, à droite une paysanne est assise avec un garçon 
dans un chariot dont le cheval est conduit par un paysan 
à pied. — Toile, h. l' ô", 1. l' U". 

00. Maximilien-Joseph Schianagei, 1694 f 1761. 

Paysage boisé avec une eau sur le devant et un homme qui 
y pèche; à gauche un paysan guide deux caYaliera sur une 
route. — Toile, b. 1' 5'% 1. 1' II". 

OLFraDçois-Cbristophe Jpneck^ 1703tl76L 

Uae ftNrét assez sauvage avec quelques ebassem qui te re* 
p^oseot auprès d'un arbre couché par terre à travers uae 
petite eau. — Boit, h. i' i" , \. V r\ 

102. Uaterer, 1700 f 1733. 

Paysage. Sur le devant k droite oa rocher tnigné d'eaa 
h «m pied(. on an berger gardé au petit troupeau. — Toile, 
h. t' 4", L V S". 

103. MaxiiDHiei-Josepli SebiiDagel, 1694 f 1761. 

Paysage boisé avec des figures sur le devant, parmi lesquel- 
les un homme sur un cheval blanc. Au fond des montagnes. 
— Toile, h. 1' 8", 1. 2' 2*/t'\ 

£e« pi l ler a «itfre lea f essélraffi 

lOItloiidiioi-FraDfeis Beieh, 1665 f 1748. 

Vaste paysage avec on endroit foitilé. à nauclte d*oft uoe 
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iroupe de cavalerie sort pour aller à la rencontre d'une ao- 
trc qui semble sorlir d'one foret à droite. — Petites figg« 
Toile, 11. 3' 2', 1. 5' 10". i 

105Joiicliiin-FraBçois Beieb, 1665tl74& 

Paysage montucux avec une cascade an milieu 5 sur le deyant 
à droite plusieurs bomnies à cheval en costame oriental, dorit 
ua porte un fattcea. — Petites figg. Toile, b. 3' 2 K 5' 10'. 

m ChréUen-Uilfgott Braod, le père, 1693 f 1756. 

Paysage ayee «né roule passant entre 4lea arbres élefé^ 
a côté de JaqueUe U 7. a one colonne monumentale* svb 
deTaal quelques paysans. ^Toîle^ b. 2', L 1' 

107. Cki&iopbe-Louis Agricola, 1667 f 1719. 

Paysage akec les restes entassés d*nn lombeav sor le defatt 
ei trois colonnes d'nn temple presque couvertes d'arbres*, à 
droite un bonuaé en costume oriental est debout près d'u&e 
femme assise par terre avec son enfant, — ToileLU. 2* KH'.j 

I. 2'. ' 

10& Cbrélieo-Uiirgott firand, le père^ 1693 f 1756. 

Paysage boisé avec une vieille fontaine à gauche où trou 
femmes lavent du liuge, A droite une femme, portant uq 
panier sur la tête, conduit ua garçon par la main. — Toile, 

II. 2% 1. r 6". 

109. Chrétien-Hiirgott Brand, le père, 1693 f 1756. 

Paysage plat avec une eau entre les arbres et un monu- 
nienl sur le devant, un troupeau de vaches et la ilèche de 
l église d un village s élevant au foitd. Signé; Braué 1753. 
-Bois, b. 1' 3", 1. 1' 6", 

110. P. de Burpn, florissait vers 1750. 

Un chiirdoiineret perché sur un chardon; au-dessus de iiu 
deux autres oiseaux. — Xoile^ b, 8'' , L 10''. ' . * 

111. P. de Rnrpil, florissait vers 1750. 

Une ( liât Ijoiuiiere perchée sur une plante; au-dessus deux 
autres oiseaux. Signé: P:*v: Bu r g au: f: — Toile, 
b, 8", 1. 10". 

112. Chrétieo-Hilfgoa Brand, le père, imtl7â6. 

Paysage pl«n. Survie devant à droite on 0poa|iê. d'arbres, a 
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fi^auchc un petit innnument, qui porte le aofin du fi^fttre: 
JBrand 1753. — Bois, b. i' a'', 1. 1' 6'\ 

3« Jeao-AntoiDe ËisiuanD, 1634 f 1698. 

Paysage a?ec on cipabal de cavalerie mv un Tienx pont 
au-dessas d'une rivière, qui conduit dans un fort situé au 
mage ékeré aiudeU. Petites flgg. Toile, li. 1. 6' 3''. 

4. Joseph Orient, imfmh 

Paysage pris dn Tyrol avec des cabanes à gauche et nn pe* 
Ut pont snr le derani. — Toile, i' 8", h V. 

5. Joseph Orieat, 1677 f 1747. 

Paysage tyrolien avec un château sur un rocher a gauche 
et une auberge à droite sur le devant. — Toile, h.l' 8", 1. 3'. 

L6. David Rkbter, jflorissuit vers 1720. 

Paysage avec des bàliments et des montagnes; sur le devant 
quelques iigures sur un cbemia rocailleux. — Tuile, b. V b", 
1. 1' 8". 

17. Chrétien Seibold, I697tl768. 

Bnste d un jeune lioiiiiDe couvert d'un bonnet gris avec une 
plume derrière l'oreille. À ce qu'on dit, le portrait du iils 
. du peintre. — Cuivre, ii. 1' 1. llVi". 

18. Jean-Etlenne Liotard, né en 1702. 

Une vieille femme assise près d'une table couverte , s'est 
endonnie en lisant la bible qu'elle tient ouverte sur ses ge- 
uonx, Â droite une cheminée et an fond des objets de cui- 
sine. Signé; Peint par J, C. Liotard 1760« — En 
émail sur porcelaine, b. i' 10'% 1. 1'. 

19. David Richteri florissait vers lï30« 

Paysage avec un lac entouré de rochers ; sur le devant un 
bateau moiûllé est déehargé. — Toile, b. t' 5'% 1. 1' 

mCliarles Aigen, 1684 f 1762. 

Une foire devant la porte d\ine ville an bord d^un fleuve 
— Toile, h. 2Vi'S 1. t' 4^2". 

i21Jeaa-tiai)riel CuUob, 1710 f 1753. 

Paysage avec des pciysans dansant près d'une ruine avec 
un obélisque. — Toile, h. l' 1", 1. If 4'^ 
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2£2 Aneiemmem écoles filleiii. et flam. 

122. Jean Dorfoieister, mtfim. 

Une forèl Iratersée 
parle i mie fiaiiie 

123. Charles Aigen, 1648 f 1762. 



Une forèl Iratersée par on rmsâean. prêt dnmiel on pdysaa 



P^iy^age plain a?ec une fête de yillâge ; nn grand mai est 
érigé au milieu , sur lequel monie im garçon Toile, 
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Chambres 

I, II, m, IV. 



rec des tableaux de inaide^ moderues, pour la 
plus gnode partie natioaaax« 



L'école modcrae, coolaaue daos cea quatre chambres et 
tuée par les tableaux des peintres modernes^ nationaux» 
Qt8 encore poor la plupart, n'est pas un ensemble parfait 

terminé; au coutraire elle s'augraeiite chaque année par 
> nouvelles acquisitions dont le placement rend nécessaires 
s changements continliels de l'arrangement; beaocoup de ta* 
aux aussi n'y sont placés que provisoirement pour faire place 
as tard peut-être à un ouvrage plus distingué du même 
intre. Pour cette raison Técole moderne sera décrite dans un 
pendice^ séparé du caUUoguc, que l'on pourra changer plus 
cilemeot selon le besoin. 
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Table 

les maîtres dont il y a des ouvrages décrits 

dans ce catalogue. 



Jk. 

\ ch en(Jean van)ouÂken,ouAcb. 

Allemand, P. ^237, 238 (23, 
241 Ç2L 242, 2M. 
Urtsens CPierre), dit Lan- 

g e n-P i e r. Hollandais. P. 21^ 
^gricola CChristophe-Louis). 

Allemand. P. 25Q. 
kigen (Charles). Allemand. P. 

25t, 2^ 
Ubani (FrancfescoD.Boîognaîs. 

P. 146. 

Udegraf (Henril, ou Aid e- 
grever. Allemand. P. 202 (2)^ 

m. 

Ulegri (Antonio), dit le Cor- 
I é g e. Lombard. P. 49, 5Û (2>, 
SI. — De son école. TC 51^ 55^ 
152. — D'après lui. P. il. 

Ulori CAlessandro}, dilBron- 
zino. Florentin. P. 35. 

Ulori (Chrisloforo). Florentin. 

P. 3^ 

\ 1 s 1 0 o l cDaniel van) . Flamand. 
P. 232. 

U 1 0 ni 0 u t e(Marlino),italienise 
deHohenberg, Allemand de na- 
tion, Napolitain d*école. P. 158» 

Ambcrger (Christophe). Alle- 



mand, P. 198 (2L i99j 2^ 

203, 204, 205, 2ûiL 
Amerighi cMichel Angiolo), 

aussiMorigi,Merigi ou Merighi, 

dit le Caravage. Lombard. - 
• P. 25, 2& (2), 31, 5i, 60. — De 

son école, p: m. 

Anguisciola (Sofonisba)^ ou 
Angosciola. Lombarde. P. âi. 
AntoneUodi Messin a. 

Voyez Mesdna. 
A q u i 1 a cJcan). Alleœand(?). P. 

2Û3_. 

A r c i m b 0 1 d o(Giuseppe).Lom- 
bard. P. 14H C2), 14^ £gL 

Arpino. Voyez Cesari. 

Artois cJacques d9. Flamand. 
P. 73, 76, m 

Ar t V elt (André van). Flamand. 

P. ââ- 

A s p e r cJean). Allemand. P. lâS. 
Auerbach (Jean - Godefroi). 

Allemand. P. 163. m 
A vont (Pierre van). Flamand. 

P. m(2^ iM. 

Baalen cHenri van), ou Balen, 
Flamant. P. 128^ im 

2Z 
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B a al en (Jean Tan). Flamand. 

P. m, 114. 

Backhuyse nCLndolphe). Hol- 
landais.^ P. 74, T7^ Tâ.-— Dans 
sa manière. P. TST 

Backereel cGilles). Flamand. 
P. 169. 

B a 1 a s s i (Mario). Florenlio. 
P. 40, 

Baldi (Lazaro). Romain. P. 25. 
Baldung (Jean), dit Gruen 
ou Grien. Allemand. P. 196, 

159 C?). 

Bamboche de), ou B a m b o c- 
cio. Voyez Laar, 

Barbarelli CGiorgio), dit le 
Giorgiou [di Caste I- 
franco]. Vénitien. P. 8^ 42, 
14^15^16^17,22^55,&7^&8. 

BarbateTTo CBernardino), dit 
P 0 c c h i e 1 1 i ou Poccctli. Flo- 
rentin. P. 

Barbieri cGiovanni Frances- 
co), dit le Gucrcbin ou il 
' Guercino[daCento].Bolo- 
gnais. P. 45i 46^ 47^ 64, — De 
son école. P. 44. 

Baren cJean-Anioine van der). 
Flamand. P. 92 m. 

Barents CThéodore), ou Ba- 
rents > ou Barentsen, c'est-à- 
dire fils de Bernard. Hollan- 
dais. P. 22L 

B a r 0 c c i 0 cFederico). Romain. 
P. 3(L — D'après lui. P. 25 

Bartolommeo (Fra) di San 
Marco. Voyez Porta. 

Bas ait i CMarco), ou Baxaili. 
Vénitien. P. 24. 

Bassano, ou Bassan CFran- 
cesco, Giacomo et Leandro). 
Voyez Ponte. 

Bâton icPompeo Girolamo).Ro- 
main. P. 28^ 154. 

B e e k e CAT^van). Hollandais 

P. m 



Bcga (Corneille), propremeol 
Begyn. Hollandais. P. 12â. 

B e h a m ouBebem.VoyezBoehm. 

B e i c b C Joachini-François). Al- 
lemand. P. 249^ 25a 

Bellino cGiovanni), ou Bel- 
lini. Vénitien. P. 21, 24. -De 
son école. P. 24* — Daos sa 
manière. P. 22- 

Bellotti cBemardino), ditCâ- 
n a 1 e 1 1 0. Vénilien. 

B e m m e 1 cGuillaume van). Fla- 
mand. P. iïh j 

B e n t u mC Juste ouGustave ?an).| 
Hollandais. P. lûSL j 

B e r g h e m (Nicolas) , ou Beri 
cbem. Hollandais. P. 101, t02, 

Bergbem (Tbierri van). Hol-i 

landais. P. 107^ iQ^ 
Berrettini (Pietro), dit de 

Cor loue. Romain. P. 27^2?! 

154. 

Bevilacqua. Voyez Saliin- 
.bene. 

B i 1 i V e r t (Giovanni). Florenlifl. 

B i n C k (Jacques). Allenidod. 
P. 196. 

Bles (Henri van), dit Ci velta, 

Flamand. P. 213^ 221 C?), 
Bloc kl and. Voyez Montfort. 
B 1 0 e m e n tJules-François vao)] 

dit 1! H 0 r i z 0 u. Flamani 

P. 76 C3). 
Bloemen (Pierre van), dii 

S t a n d a r t ou StendardcFla^ 

mand. P. 122 (2L 
Bockhorst (Jean van). Hol^ 

landais. P. 168. 
B 0 e h m (Bartbélemi) , Beham 

ou Behem. Allemand. P. "Ml 
B 0 e hm (Jean-Sébaud), Bebàia 

ou Bebem Allemand. P. 
Bombe 111 (Sebastiano). BoW 

gnais. P, 51, 
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>narotti. Voyez BuonaroU. 
)niface Vénitien. Voyez 
Veneziano cBonifâzio). 
) u V i c i n 0. Voyez Buonvicino. 
» r d o n e (ParisD. Vénitien. 
P. mp, 17, 24, 143, IML 
>s (Jérôme), ou Bosch, Boschi 
chez les Italiens. Flamand. 
P. 21?^ 2li 

ascbaertou Bossaerl. Voyez 
Willebort. 

oudewyns (Antoine - Fran- 
çois). Flamand. P. 17^ m. 
ourguignon. Voyez Cour- 
tois. 

0 u t (Pierre). Flamand. P. 
176(23. 

rakeuburgh (Régnier). 
Hollandais. P. 103, IM. 
ramer (Léonard). Hollandais. 
P. 11(21, 

r a n d (Chrélien-HilfgoU), le 
père. Allemand. P. 250(4). 
r a n d (Jean - Chrétien) , l e 
fils. Allemand. P. 182 (3)/ 
1^3(41, 

randel (Pierre). Allemand. 
P. 245. 

r a n d i (Giacinto). Romain. 
P. 151. 

redal (Jean-Pierre van), ou 
Breda Flamand. P.. 174^ 175^ 
179 (21 

irecnberg (Barlhélemi), Hol- 
landais. P. 1 72 . 

ireughcl (Ambroise). Fla- 
mand. P. ai (2). 

Ireiighel (Jean), ou Brue- 
ghel, dit Br enghel d e Ve- 
lours. Flamand. P. 102, lORj 
109, 130, 131. — De sa manière. 
P. m 

îreughel (Pierre), ou Brue- 
gel , le vieux, dit B r e u- 
ghel des Paysans. Fla- 
mand. P. 222^ 223 (5), 224 (2), 
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225, 22ÎL — D'après lui. 
P. 224. 

Br eu g bel (Pierre), le jeu- 
ne, dilBreugbel d'Enfer. 
Flamand. P. im. 

B r o e c k (Crispin vau der). Fla- 
mand. P. 219. 

B r o e c k(Rlie van den). Flamand. 

P. 93^ m, IIH. 
B r 0 n z 1 n 0 (Angiolo.) Florentin. 

P. 35^ 38., 40, — Dans sa 

manière. P. 5L 
Bruges (de). Voyez Gérard 

(Marc). 

Bruges (Rogier de). Flamand. 

P, 215. 

Brun (Charles le). Français. 
P. 102. 

B u e c k l a e r(Joacbim), ou Beu- 
ckelaer. Flamand. P. 21â- 

Bugiardino (Giuliano). Flo- 
rentin. P. 41. 

Buonaroti (Michel-Angiolo), 
dit Michel Ange. Toscan. 

— D'après lui. P. 36 (2), 61^ 

150, 152_. 
Buonvicino (Alessandro), dit 
le M 0 r e 1 1 0. Vénitien P. 

16 m. 

Burgau (P. de). Allemand. 

P. 250 (?). 
B U r g k m a i e r( Jean),ou Burck- 
mair. Allemand. P. 207. 

C. 

Cagliari (Carlo), dit C a r- 
letto. Vénitien. P. 1^9. 

Cagliari, (Paolo), dit Paul 
Véronèse. Vénitien, P. 7(2), 
9 (2), 10, 11 (4), 12, 13, 14, 62^ 
139(2), 141 (3L 143(3), 145. 

— D'après lui. P. 22^ 238^ — 
Ses héritiers. P. L 

Cagnacci ou Cagnazzi. 
Voyez Canlassi. 

22 * 
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Cairo cFrancesco). Lombard. 
P. IM. 

Calabrois (le [ChevalierD. 

Voyez Preli. 
C a 1 car CGiovanni), proprement 

Jean Stephnos. Flamand de 

nation, vénitien d'école. P. 2a 
C a 1 d a r a (Polidoro), dit d e C a- 

ravage. Romain. P. 
C a Ilot (Jacques). Français. 

P. 23^ 

CaWart (Dionisio). Flamand 
de nation, bolognais d'école. 
P. 148. 

Canaletto. Voyez Bellotli. 

C a n 1 a s s i (Guido) , dit C a g- 
nacci. Bolognais. P. 44, 48, 

Ca n tarin i (Simone), dit de 
Pésare, ouPésarèse. Bo- 
lognais. P. 31, 49. 

Canton (Jean-Gabriel). Alle- 
mand. P. 251. 

Cap elle (Jean van de). Hol- 
landais. P. lâ. 

Capucin (le), ou Cappucino 
(u). Voyez Strozzi. 

C a r a c h e. ,Voyez Caracci. 

Caracbe, Ecole des. P. 44. 

Caracci (Agoslino), dit le 
Carache. Bolognais. P. 4â. 

Caracci ( Annibale), dit 1 e C a- 
rache. Bolognais. P. 44 (2)^ 
47, 48^ 49(2). 

Caracci (Antonio), dit 1 e C a- 
rache. Bolognais, P. 4ât 

Caracci (Lodovico), dit 1 e C a- 
rache. Bolognais. P. 45, 4&. 

Carav âge. Voyez Amerighi et 
Caldara. 

Cardi (Lodovico), dit da Ci- 
go li ou Civoli. Toscan. P. 
39, 4{L 

Caria ni (Giovanni) ^ Vénitien. 

P. 140 (2). 
Carlo ue (Carlo). Lombard. P. 

3^ 42^ 13^ 



' Car ose 11 i (Angiolo). Romain 

P. 14S(2). 
Carpioui (Ginlio). Vénitien 
I P. 55 (2), 51i 59^ 144. 
I C a r r i e r a (Rosaloa). VénilieD- 
j ne. P. IM. 

Carrucci (Giacomo), dit le 
Pontorme. Toscan. P. 5L 
, Casanova (François). P. M, 

Castiglione CGiovanui Bef^* 
i delto), dit il Greghetlo. 
I Génois. P. 156^ IM. 

Catena (Vincenzo). Vénilien. 

I P.!m 

iCavazzuolo (Paoîo), dit Mo- 
rand o. Vénilien. — Dans si 
manière. P. 24, 

Cavedone (Giacomo). Bolo- 
gnais. P. hL. 

Cesari (Giuseppe), dit d'Ap 
pino. Romain. P. 21. ' 

Cbampaigue (Philippe àtl 
Français. P. 65, 165. 

Cbiarini (Marcanlonio). Bo- 
lognais. P. 3, 

C;!) i m e u t i CGiacorool , dit di 
E m poli. Toscan. P. 56. 

Cignaui^ (Carlo). Bologoai' 
P. 43 (2). 

C i g n a r 0 1 i (Giambettino). Vé- 
nitien. P. 145. 

Ci ma CGiovanni Baltista) . dît 
d a C 0 n e g l i a u 0. VéûilioB. 
P. 22. 

Civetta. Voyez Bles. 

Cleef (Henri van). Flamand. 
P. UÎL 

Cleef (Martin van), Flamand. 
P. 211. 

Clerc k (Henri de3. Flamand. 
P. 232. 

Clou et (François), dit J an- 
net. François. P. 167. 

C o c k (Jérôme). Flamand. 
P. 

C 0 c k. (Matthias}. Flamand. 
P. 221. 
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V e 11 0. Voyez Sanchez. 
y m pagno (Scipione). Napo- 
iitâin. P. 153 Ç2^ 
> n 1. a r i ui CGiovanni). Véni- 
tien. P. laa. 

:i o semanns (Alexis). Fla- 

mand. P. M. 

>i:nelis CCorneille) , dit de 

H arlem. Hollandais. P. 235. 

3 rr égeCle3,ouCorreggio. 

Voyez AUegri. 

o X- 1 CHenri - Joseph - François 

de). Flamand. P. 7^ 
or ton a CPielro di) , ou de 

C o r l o n e. Voyez Berrettini. 

osimo CPielro di) , propre* 

ment Rosselli. Florentin. — 

D'après lui. P. M. 

0 ni rois Ç^acques)^ dit le 
Bourguignon. Français, 
y. 96, 121 L2L 

; OTi e (MicbcD. Coxye, Coxcie, 
Cocxie etc. Flamand. P. 2i3C^). 

Iraesbecke (Joseph van). 
Flamand. P. m. 

1 r a u a c b (Luc), le père, pro- 
prement Luc Sunder, on Lac 
Muller. Allemand. P. 490, 19t, 
i93(a). 195, 196(2), 199(2), 
^00(2), 202(3). 205, 207. — 
De son école. P, 202, 2ûâ. 

^ranach (Luc), i e fils. Al- 
lemand. P. 195^ 200, 201. 

C rayer Gaspard de). Flamand. 
P. 83 (2L M. 

Crespi (Daniello). Lombard. 

P. se 

Crespi (Giovanni Baltista), dit 
deCérane. Lombard. P. 50. 

Crespi (Giiiseppe Maria), dit 
l'Espagnol. Bolognais. P. 
49, 5a. 

Cresli (Domenico) , dit Pas- 
signano. Toscan. P. 141. 

Creutzfelder (Jean). Alle- 
mand. P, 240. 



C u r a d 0 (Francesco). Florentin. 

P. 5^ 
Guy p. Voyez Kuyp. 

D a I e u (Corneille ?an>. Fla- 
mand. P. 1Ô& 

D e l e n CThicrri van), ou Deeleu. 

Hollandais. P. 96, 12E* 
Delft (Jacques-Guillaume), dit 

D e Ip h i u s Hollandais. P. 230. 
Denner (Baltbasar). Allemand. 

P. 109(2^. 
Dieppenbec k( Abraham van), 

ou Dicpenbeeke. Flamand. 

P. 125, 129. 
D i e t e r l i n g (Wendelin). Alle- 
mand. P. 189. 
D i e t r i c h(Chréiien-Guillaume- 

£rneste),ouDietricy.Allemand. 

P. 248 (21. 
Do es (Jacques van dcr), dit 
Tambour. Hollandais. P. 102, 
119. 

Dolce (Carlo), ou Dolci. Flo- 
rentin. P. 36(2), 3L 39. 

D 0 m i n i q u i n (le) , Domenico 
Zampieri dit. Bologuais. — De 
son école. P. 152, 157. 

Donner (George - Raphaël). 
Sculpteur, Allemand. P. 135. 

Dorfmeisler (Jean-Evange- 
liste). Allemand. P. 252. 

D o s s i (Dosso). Bolognais. P. 49^ 
52. 

D 0 V (Gérard), Dou ou Dow. Hol- 
landais. P. 9Â. 103. 

Drecbsler (Jean). Allemand. 
P. 92. 

D r e V e r (Adrien van). Hollan- . 
dais. P. ITL 

Droocb-Sloot (Jodoc - Cor- 
neille. Hollandais. P. 167. 

Duc (A.) Hollandais. P. liil. 

Dugbet (Gaspard), dit Gas- 
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pard Poussin ou le Gua- 
spre. Français. P. 78, 
1Û2. 

Dujardin. Voyez Jardin. 
Duplessis ( Josepb-Sigéfroid). 

Français. P. 
Dorer cAlbert). Allemand. P. 

191(2), 192, 193 C2), t94C2). 
• — De son école. P. 1 98, 208^ — 

Un imilaleur de lui. 77192121. 

— D'après lui. P. 2ûfL 
Du sari. Voyez Sari. 
Dyck CAnloine van). Flamand. 

P. 8tC3), 82(3). K3(5), 84(6), 

85(7), 92, ll2(2?)." Pe son 

école. P. 132. — D'après lui. 

P. 81, 

E. ■ 

E e c k h 0 u KGerbrand van den), 
Eckhoui ou Ekbout. Hollan- 
dais. P. 71. 

Ep: m ont (Juste van). Flamand. 
P. 126, 132, im 

Ebrenberg (Guillaume Schu- 
pert van). Flamand. P. 121. 

Eismann (Jean-Antoine). Al- 
lemand, p. 251. 

Elliger (Olbmar). Allemand. 
P. 2M. 

E 1 s t (Pierre van). Flamand. 
P. 118. 

£ 1 z b e i m e r(Adam}.AHemand. 
P. 2m 

Empoli (Giacomo da). Voyez 
Cbimenli. 

Enfer (BreujSfhel dO. Voyez 
Breughel (Pierre), le jeune. 

Engelbrech l(Corneille) .Hol- 
landais. P. 2tO. 

Ermel (Jean-François), ouEr- 
mels. Allemand. P. 243. 

Es (Jacques van). Flamand. 
P. 67(2). 

Espagnol (!'). Voyez Crespi 
(Giuseppe Maria). 



Espagnol et (P). Voyez Rii 
bera. | 

Eyck (Huberl van). Flamand. 
P. 212. 

Eyck (Jean van). Flamand. P. 

211(2), *jl2, 215. 
Eyck, Ecole des frères Van-i 

P. 212. ■ 
Eyck (Nicolas van). Flamaûd. 

P. IM. 1 
Eyk ens (François), ou Ykeiis. 

Flamand. P. ilA. 1 

m 

F ab r iti us (Kilien). AUemandJ 
P. îô. 

F a es (Pierre van der), dilLe- 
i y. Flamand. P. 82 (2). 

Fanti (Ercole Gaeiano). Bo* 
lognais. P. 3^ 163. 

Fa presto (Luca). Voyeas Gior- 
dano. 

Farina;to (Paolo), dit degli 
Uberli. Vénitien. P. 12. 

Fei sten berger (Antoine), oa 
Faislenberger Allemand. V.IL- 

Feislen berger (Joseph). Al- 
lemand. P. m (2i 

F e r g (François de Paule). Al- 
lemand. P. IM Qîi 

Ferri(Ciro). Romain. P. 27. 

Feti (Domenico), dilManto- 
va no. Romain. P. 26^ 29, 30, 

ai (2), I4L i5a- 

Fischer (Vincent). Allemand. 

P. 182 (2). 

Flinck (Govaert). Hollandais. 
P. fifî. 

Floreani (Francesco). Véni- 
tien. P. 52* 

F 1 0 r i s (François), ou François 
van Fricndt. Flamand. P. 219. 
225(2). — De son école. P. m 

Francescbin i(MarcAntonio). 
Bolognais. P. 43, 50, 154. 
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a û c i a. Voyez Raibolini. 
a n c k CFrançois), ou Francks, 
e vie ox.Flamaûd.P. 228(3), 

anck cFrançois), ou Fran- 
ken, le jeune. Flamand, 
^ 2ai C?l 232^ 234. 
anck cFrançois - Frédéric), 
allemand. P. 129. 
a n c kCSébestien), ou Vrancx. 
lamand. P. 228^ 23t. 
ger CHenri-Frédéric). Alié- 
nant!. P. a3^ 

rini (Fraucesco). Florentin. 
P. 37^ 4a 

t cJean). Flamand. P. 6SC3), 

116. 

«• - 

a n d 0 1 f i cGaetano). Bolo- 
;nais. P. 46. 

îrofalo Cle). Voyez Tisio. 
1 s s e 1 CLuc.) Flamand. P. 224. 
?eraerls CMarliu - Joseph). 
Flamand. P. IM. 
elder (N. van). Flamand. 
P. 9jS. 

eldorp CGeorge), ou Gnal- 
dorp Gorzius. Flamand. P. 99^ 
ennari cBenedetlo). Bolo- 
gnais. P. 

e n G V e s e CPreie). Voyez 
Sirozzi. 

entileschi COrazio). Toscan. 
P. 35 f 2). 

érard CMarc), dit de Bru- 
ges. Flamand. P. 22Û C2L 
essi cFrancesco). Bolognais. 
P. 46. 

h e r a r d i n i (Tommaso). Flo- 
rentin. P. 3L 3S, 4<L 
h e r i n g (Jean). Flamand. 
P. IQÇL 

iordano CLuca) , dit Luca 
fa presto. Napolitain. P. 58^ 



146, t5t (6) , 152, IM (2), 

Giorgion Ue). Voyez Barba- 
relli. 

Giulio (Roman o). Voyez Pippi. 

Go es (Hughes yan der). Fla- 
mand. P. 210, 211. — Dans sa 
manière. P. 209* 

Gondolach (Ma llhieu). Alle- 
mand. P. 2.^7. 

Gossaert (Jean), dit de Ma- 
buse, ou Maubenge. Fla- 
mand. P. 213. 

Goyen (Jean van). Hollandais. 
P. 108^ m 

Gran (Daniel). Allemand. P. 
241. 

Grevenb rocck (Horace). 

Flamand. P. IBCL 
Griffier (Jean). Hollandais. 

P. 106 £21 
Grimmer |(Jeau). Allemand. 

P. isa. 

G r u e Q. Voyez Baldung, 
Grunewald (Jean). Allemand. 
P. 20a 

Grunewald (Matthieu), Alle- 
mand. P. 190(2), 191 iSh 

Guaspre (le). Voyez Dugbet. 

Guercbin (le). Voyez Bar- 
bieri. 

GuercinoCda Cenlo] (il). Voyez 

Barbieri. 
Guide (le). Voyez Reni. 
Gy s elder (Jean). Flamand. 

P. m 

H* 

H a h n (HfermanJ van). Fla- 
mand. P. 96. 

Ha elszel (Jean-Baptiste). Al- 
lemand P. 75^ 80, 82^ 86, 94C2)> 

110, 124. 

Ha mil ton (Jean-George de). 

Flamand. P. 66 (2^ , 68 (2), 
116. 
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H a m i 1 1 0 iiCPhllippe-Ferdiiiand 
de). Flamand. P. 66, 67 £2), 
69^ 72, 112^ m, 114. 

H a n d e iCMaximilien) ,OQHaendI. 
Allemand. P. 245 (2D. 

Hannemann cAdrienD. Fla- 
mand. P. 81î 12^ 

Harlem (CoroeiUe de). Voyez 

• Coruelis. 

Harlem cGérard de}, dit Toi 
St. Jean, c'est-à-dire de Saint 
Jean. Hollandais. P. 214 £21 



Hartmann (Jean-Jacques). Al- 
lemand. P. 244 (2), 245 (21. 

Hauzinger (Joseph). Alle- 
mand. P. IM. 

Heem (Corneille de). Flamand. 
P. 04. 

Heem (Jean-David de). Fla- 
mand. P. 93^ â4 CiL 

Heinitz (Ignace - François). 
Allemand. P. 34^ 

Heinz (Joseph), ou lleinlz. Alle- 
mand. P. 196, 237,238(2), 

230 (3li 24(L^ 
Helst (Barthélemi van der). 

Hollandais. P. lâû. 
H e m e s s e n( Jean van),ou Hem- 
sen.Flamand.P.2l8(2),2l9C2), 



220, 22^ — D'après lui. P. Iil4. 



Hemling (Jean), ou Memling. 
Flamand. P. 203. 

Hcmskerk (Martin van), pro- 
prement Martin van Veen. P. 
217, 218, 220. 

Berlin (Frédéric). Allemand. 
— Dans sa manière. P. 190. 

Heusch (Jacques de), dit Af- 
druck. Hollandais. P. 73, 7^ 

Heusch (Guillaume de)7Hol- 
landais. P. 23. 

Heyden (Jean van der). Hol- 
landais. P. 7^ 

Hobbema (Meindert), ouMin- 
derhout Hobbiraa. P. 81L 



Hoeck (Jean van). FlaBMÉ 

P. 65^ 126, 132^ im. \ 
Hoecke (Robert van [den]l 
Flamand. P. 77, 107, mm 

m C2L 1 

H 0 e t (Gérard). Hollandais 

P. im 

Holbein(Ambroise).Allemaûd 

P. m (?). 

Holbein (Jean), le jeane. 
Allemand. P. 190^ 194, 200(3)| 
201 (2) , 202, 203, 204, 20^ 

206. — De son école. P. I94j 

2ûâ. 1 
Holbein (Sigismond). Alle^ 

maud. P. 204 (2?). 
Hondekoeter (Melc bior) .lîol^ 

landais. P. 68, im 
Hontborst (Gérard), en Italie 

Gherardo délie nottii 

P. 123, 125, 131. — Dans si 

manière. P. 167. ! 
Hoogstraeten (Jean vaD)J 

Hollandais. P. 128. 
Hoogstraeten (Samuel van). 

Hollandais. P. 66, 175. 
Horizon (l). Voyez Bloemtô 

(Jules-François van). 
Hoye (Nicolas van). Flamauû. 

P. 174 (2). 
Hugienburg (Jean van), oi 

Huchtenburgh. Hollandais. 

106, 175. • 
lluysmann (Corneille). Fla- 
mand. P. 177. ! 
Huysura (Jean van). HoUao-i 

dais. P. 93 (2). l 
Hyre (Laurent delà), ouHire. 

Français. P. 30(?),101. 



Jacobsz. Voyez Oslsameo. 
J a n n e c k(François-Chrisiopbe) 
Allemand. P. 24S £21 



265 



□ net. Voyez Clouet. 

V 

lis eus CAbraham'). Flamand. 
L 1 164, iÔjL 
r d i nCCharles du),(1itBocks- 
l a r t. Hollandais. P. 118. 
r d a en s (Jacqnes). Flamand. 
t. 67(2>. 69, im 
r d a e n s (Jean), Flamand. 
*- 117. 

les Romain. Voyez Pippi. 
V e B e l (Nicolas). Flamand. 

i V e n e L (Paul). Allemand. 



ri g e r (Malthias). Allemand. 
P. 2M. 

e-ssel (Ferdinand van). Fla- 
mand. P. 100 C4). 
b s s e 1 (Jean van). Flamand. 

P. 179^ mL 

i e n (Jean). Allemand, p. 
241 C2L 

Il ell er (Godefroi). Allemand. 
P. 82(2), 1.31. 
n G 1 1 e rcMarlin de). Allemand, 
p. IM. 

o en i g(Joan). Allemand. P. 243, 
2AA (3). 

0 niQg(David van),diiRamm- 

1 e r. Flamand. P. 61, 
upelzky (Jeau). Allemand. 
P. 24fi^ MÂ.. 

u y p (Albert), on Cuyp. Hol- 
laiulais. P. 1 18. — Dans sa ma- 
nière. P. 16G. 

li. 

a a r (Pierre van), dit 1 e B a m- 
boche. Hollandais. P. 106, 

.ahyre. Voyez Hyre. 



La ir esse CGérard de). Fla- 
mand. P. mi (2), 179. 

Lanfranco (Giovanni). Bo- 
lognais. P. 43. 

L a n g j a n (Hemi). Flamand. 
P. fîfî, 

Lanzaoi (Polidoro) , dit de 
Venise, ou Vénitien. Vé- 
nitien. P. 143. 

Largkmair (Jean). Allemand. 
P. 205(2). 

L a u c b (Christophe). Allemand. 
P. 24L 

Lauri(Filippo). Romain. P. 159, 
L a u t e r e r ( — }. Allemand. 

P. 2M (21. 
Lelen (P. de). Hollandais. 

P. m 

L e 1 y. Voyez Fa es. 

L e m b k e (Jean-Philippe), Alle- 
mand. P. 244. 

Lermanns (Pierre). Hollan- 
dais. P. ai. 

Leux (François), ou Luyx de 
Luxenstein. Flamand. P. 113, 
126. 

Leyde (Luc de), ou Luc Hny- 
gensen. Hollandais. P. 2t6. — 
De son école. P. 211. -D'a- 
près lui. P. 212. 

L i b e r i (Pietro). Vénitien. P. 63^ 

L i e i ai o(Bernardino). Vénitien. 
P. 23. 

L i c i u i 0 (Giovanni Antonio), dit 

le Pordenon elRegillo. 

Vénitien. P. 16(?). 
Lin (Jean van), dit Stilheid. 

Hollandais. P Ifiâ. 
L i u ^ e i b a c b C Jean). Allemand. 

P. 9L, lûfî. 
L i n t (Pierre van). Flamand. 

P. IM. 

Liolard CJ<*an-Ei.ienne). Fran- 
çais P. ?6l. 
Li pp i(Lorpnzo).Florentin.P.39. 
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L 0 d i cCalîslo da). Voyez Piazza. 
Lombard CL^mberO. Voyez 

Sustermati. 
L 0 p e z CGasparo), dit d a i Fi o-> 

ri. Napolitain. P. I4â C2), 

Lopicino (Giovanni Baltîsla>, 
ou Lupicino. Florentin. P. 'SjL 

Loth cGiovanni Carlo). Aile- 
mand de nation^ vénitien d'é- 
cole. P. 19, 22. 

L o 1 1 0 (Lorenzo), Vénitien. P. 
21, 24(V3» — Dans sa manière. 
Pr22, 

Lacqaois(le),ou il Luc c h e- 

se. Voyez Ricchi. 
Luciano CSebasliano). Voyez 

Piorabo. 
Lucidel (Nicolas), dit Neuf- 

cbatel Flamand. P. 192. 



H. 

M abuse (Jean de), ou Mau- 
beuge. Voyez Gossaerl. 

Mair (Jean-Ulric), on Mayr. 
Allemand. P. 242. 

M amertlQL Voyez Messina. 

Mander (Charles van). Hollan- 
dais. P. liL 

M a u d y n (Jean). Hollandais. 
P. 217(?). 

M a n r r e d i (Bartolomroeo). Ro- 
main. P. 28^ iM. 

Mangiard (Adrien). Français. 
P.IL llfiC2L 

Mans (T. ou F.-H.) Hollan- 
dais. P. m. 

M a nie g lï a (Andréa). Vénitien. 
P. 53(9). 

M a ni 0 v a ao(Rinaldol .Romain. 

P. ai. 

Maratta (Carlo), on Maratii. 
Romain. P. 25(2), ^6, 27, 28, 
29, 30, 32^ IM. 



M a r 0 n (Antoine). Allemand. 

P. 4(2). 
M a i i e i s(Paolo de'). Napolitain. 

P. 149. 

M a y r ou Mair de LandsbnL Al- 
lemand. P. ïM^ 

Mazzola (Francesco), Maz- 
zuoli, ou Mazzoli, dit Le Par- 
mesan. Lombard. P. (2), 
âl (2)^ 63, ilL 

M a z z 0 1 1 n o(Lodovico); ou Ma- 
lino. Bolognais. P. 2Î^ 

Medola, ou Meldolla. Voyet 
Schiavone. 

Meer (B. van der). Hollandais. 
P. ^ 

Megan (R. ou P.) Flamand. 
P. 73i J2Û(2). 

M e n gs(Anlonio Raffaele). Alle- 
mand de nation, romain d'é- 
cole. P. ^5, 26, 28^ 30, 157, 

M eri an (Matthieu),! e YÎeui. 
Allemand. P. 2M. 

M erian (Matthieu), le jeune. 
Allemand. P. 125^ 

Merian (Marie-Sibylle). Alle- 
mande. P. 175. 

M e r i g b i ou Merigi. Voy ez Ame- 
righi. 

Messina (Antonello dîD, Degli 
Anlonj ouMamerlini. Vénitien. 
P. 61. 

M e s s y s (Jean) , ou Massys, 

Flamand. P. 215^ 222. 
M e s s y s (Quinlm), Messis. Ma- 

tsys ou Massis; Flamand. P. 

2t4(2). 21iL — De son écoie. 

P. 216. — Dans sa manière. 

P. 21iL 

M e u 1 e u (Antoine-François van 

der). Flamand. P. lOl. 
M e y e r (Félix). Allemand. 

P. AÛ. 

M ey t e u s (Martin de"). Ail»*- 
mand. P. 
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e % o(GabrieD,Met2u ooMeisu. 
Hollandais. P. 07. 
ichau cThibaui). Flamand. 
P- 170 (-2). 

ichel-Ange, on Michel Au* 
gîolo. Voyez Buonarolî. 
iel (Jean), ou Mcel, en Italie 
Jamieli. Flamand. P. 172. 
i e 1 i c h (Jeanl. Allemand. 
P. IM. 

ieris (François yan). Hollan- 
dais. P. as (2). 
ieris (Guillaume vau). Hol- 
landais. P. 9L 98 ('2). 
[ignard (Pierre). Français. 
P. 129. 

Jgji on (Abraham). Allemand. 
P. 93^ M. 

l i r e V e 1 îCMichel Janson).Hol- 
landais. P. îl. 

[irou(Anloine).Flamand.P.m 
l ol a (t*ielro Francesco). Bo- 
>ognais. P. IM. 
I o I y n (Pierre), Mulier ou de 
Mulieribus, dit 1 e C h e v a 1 i o r 
Tempe si a. Hollandais de 
nalion, italien d'école. P. 159^ 
160. 

l 0 m p e r (Jodoc), dit Eer- 
V r u g L Flamand. P. 105. 

loni (Louis de). Hollandais. 
P. 179. 

lontfort (Antoine vanl, dit 

Bloc kl and ou Blocklandt. 

Flamand. P. 2M. 
lodr (Antoine), Mor ou Moro. 

Hollantlais. P. 130(2), 132, 

226 (2), 22L 
iorandini (Francesco), dit 

Poppi. Florentin. P. M. 
4 o r e 1 1 0. Voyez Buonvicino. 
A o s t a e r t (François) . Flamand. 

P. 212, 213(?). 
iloslaort (Jean). Flamand. 

P. 211. 



Moucheron (Frédéric). Hol- 
landais. P. 74(2). 
M 11 1 i e r , ou Mulieribus (de). 

Voyez Molyn. 
M ti 1 1 er (Luc.> Voyez Cranacb. 
M u r i 1 1 o (Bariolomé Este- 
ban). Espagnol. P. 
Mutin a (Thomas de),ouMode- 
na. P. IM. 

"Si. 

Neeffs(Pierre),le père.Fla- 
mand P. lû^ 

Neeffs (Pierre), le fils. Fla- 
mand. P. 105i IM. 

N e er (Arthur van der). Hollan- 
dais. P. 

N e t s c h e r (Gaspard). Alle- 
mand. P. 99, 
Neufchalel. Voyez Lucidel. 
N i c u 1 a u I cGuillaujne van3. 

Flamand. P. 232. 
Nooms (Rémi), dit Zeemann. 

Hollandais. P. 175. 
Noiti (Gherardo délie). Voyez 
Houlborst. 

Oosl (Jacques van). Flamand. 
P. 123» 

O 0 s t e r w y c k(Marie van). Hol- 
landaise. P. 94. 
Orient (Joseph). Allemand. 

P. 251 (2). 
Orizzonte. Voyez Bloemen 

(Jules-François van). 
Orley (Bernard van). Flamand. 

P. 219, 2m 
0 r r e n t e (Pielro). Espagnol de 

nation, vénitien d'école. P. l&S. 
Orsi(Lelio), dit d c No v ella- 

ra. Lombard. P. 52. 

23 * 
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Cssenbeeck (Jean). Hollan- 
dais. P. 76, 

O stade (Adrien van). Hollan- 
dais.- D'après lui. P. 171. 

O s t a d e Usaac van}. Hollandais. 
P. m. 

O s t s a m e n cThierri Jacobsz 

van). Hollandais. P. 2i8. 
O Ihon-Venius. Voyez Veen. 

Pacelli (Camillo). Sculpteur. 

Rom. lin. P. M. 
Padouanin (le). Voyez Va- 

roitari. 

Palamedesz on Pallemedesz. 
Voyez Slevens. 

Palko (François -Xavier-Char- 
les), ou Baiko. Allemand. 
P. 2âîL 

Pal m a (Giacomo), le vieux. 
Vénitien. P. 8^ 12, 15(2). 16(4), 

Palm a (Giacomo), le jeune. 
Vénitien. P. 7^ 12, 13, 143, 
141. 

P arme sa n (le), ou ilParmi- 

giiinino. Voyez Mazzoïa. 
Parrocel (Ignace). Français, 

P. 17S(2). 
P a s s i g n a n 0. Voyez Cresti. 
P a i i n i e r CJoachim), de Dinanl. 

Flamand. P. 213, 215, 21iL 
— Dans sa manière. P. 212« 

217(2). 

P a u d i l z (Christophe), ou Pau- 
diss. Allemand. 71, 126, 

127. . 

Peigne (Hyacinthe de la), ou 
Pegnia. Flamand. P. 178(2). 

Pc lie g ri ni. Voyez libaldi. 

Pens (George), Penz, Penlz, 
Pençz ou Peins. Allemand. 
P. iMi^h 



Permoser (Balthasar). Scolp- 
leur. Allemand. P. iiiâ, 

P c r u g i n Ue). Voyez Van- 
nucci. 

Pésar e(Simone de), onPésa- 
rèse. Voyez Cantarini. 

P e t e r s cBonavenlure). Fla- 
mand. P. 76j 78, 80(2), 166, 
169(2). 

P e t e r s ( Jeaii) . Flamand. P. 10^. 
P f e n n i n g (.D.) Allemand.. 
P. 

Pi a zza (Calislo), dit deLodi. 
Vénitien. P. 14H. 

P i o m b 0 (Fra Sebasliano del), 
ou Sébastien Vénitien, propre- 
ment Luciano. Vénitien, P. 8 
5(L 

Pippi (Giulio), dît JultsRo- 
main. Romain. P. 27, 2Si -, 
D'après lui. P. 220. 
Pistoja (Fra Paolo da). Tos- 
can. P. 41. ' 
Platzer cJean- Victor). Alle-^ 

mand. P. 247 (2i 
P 6 (Giacomo deD.Roraaiu. P. H 
24, a2. 

PocceltL ou Pocçhielli. Toye2| 

Barbaiello. 
Poe k c'l'obias), ou Bock. Allc-j 

mand. P. 238, 241. 
Poe l(Egberl ou Albert vandtr). 

Hollandais. P. 79^ UL 
P 0 c l e m b n r g (Corneille). Hol-, 

landais. P. loi, 107. ' 
Ponte iFrancesco da), dit le 

Bassan. Vénitien. P. S, !2j 

13. 

Ponte cGiacouio da), dil 
Bassan. Vénitien. P. ^ 
59(2), 60, îiii 144<2). mSi 

P onte(Leandro da),dil leBas- 
sa a. Véniiit n. IL lO. 

Ponlormo (Giacomo da), ou 
le P 0 u t 0 r m e. Voyeï ùr* 
rucci. 



p.;,-,;.;- -..-M ^ 
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Porbos cFrançoisD, ou Pour» 

bus , le vieux. Fiamaod. 

P. 225(2), 226(21. 221. 
Porbus (Fraaçois), le j eune. 

Flamand. P. 221. 
Porbus CPierreD, le yieux. 

Flamand. P. 221 C21 
Porbus CPierre) , le jeune. 

Flamand. P. 216, 226 C2). 
Pordenon Cle). Voyez Licinio. 
Porta (Baccio délia), dit Fra 

Bartolommeo [di San 

Marco]. Florentin. P. 37, 39. 
Polter CPauO. Hollandais.— 

D'après lui. P. 171^ 112. 
Poussin cGaspard). Voyez. 

Doghet. 

Poussin (Nicolas). Français. 
P. 29i 11. — De son école. 

P. m. 

P 1 e i s 1 e r (Daniel), ou Preissler. 

Allemand. P. 246. 
P r e t i cMattia)^ dit le [Cbe- 

valier] Calabrois. Bolo- 

gnais. P. 48^ 
Primaticcio (Francesco) Bo- 

lognais. P. 14.^. 
Procaccino (Giulio Cesare). 

Lombard P. 52^ 153. 

y n a c k e r (Adam), Hollandais. 

P. liL 



2 u a i n i CLuigi). Bolognais. 

P. 5£L 

2 u a s t (Pierre). Hollandais. 

P. m. 

3 u e 1 1 i u u s (Erasme), ou Quel- 
lyn. Flamand. P. m 

Ijuellinus (Jean - £rasme). 

Flamand. P. 177. 
^ u e r f u r t( Auguste). Allemand. 

P. 247^ 24S. 



R a i b 0 1 i A i (Francesco) , dit 
Fraocia. Bolognais. P. 4jL 

Raphaël. Voyez Sanzio. 

Razzi xGio?anni Antonio), dit 
il Sodoma, ou Verzeili. 
Toscan. P. âl. 

R e g i 1 i 0. Voyez Licinio. 

R c g 0 li r 0 n (Bernardino). Ro- 
main. P. i&L. 

Rembrandt (Paul), ou Rim- 
braudt van Rhyn. Hollandais. 
P. 69, lû (8), 11^ ~ De son 
écolëT P. llâ. 

Rems (Oaspard). Flamand. 

P. 233. 

Reni (Guido), dit le Guide^ 
Bolognais. P. ^ (2) , 44, 46 
(3), M (4)j 41. — De son 

école. P. 44. 45i 1^ — 
D'après lui. P. 154^ 166. 

R i b e r a(Giuseppe), dit PE s p a- 
guolet. Napolitain. P. 56^ M 
(2), 162(2L 

Riccbi (Pietro), dit le Luc- 
quoisou ilLucchese* Bo- 
lognais. P. 157. 

Ricci (Marco). Vénitieu. P. 159. 

Ricbter. (David). Allemand. 

P. 261 (2). 
R i g a u d (Hyacinthe). Français. 
P. m 

Rigouldts. Voyez Thielen. 

R 0 b u s t i(Giacomo),dit 1 e T i u- 
loret. Vénitien. P. 8 (2), 9, 
10(6), U (21 12, 13(4)> 67^ 
S8(2), 60(2), Ûl (3), 142 (2), 
146 (2), 141. 

Romanelli (Giovanni Fran- 
cesco). Bolognais. P. 160 (2). 

Romain (Jules). Voyez Pippi» 

R 0 m a n 0 (Giulio). Vovez Pippi. 

Roos (Jean-Henri). Allemand* 

P. IM (2L 



I 



£70 

R 0 0 s cPhilippe-PierreD, en Ita- 
lie Rosa de Tivoli. Alle- 
mand. P. 157^ 158, 159, i75f21. 

Rosa (Filippo). Voyez Roos 
CPhilippe-rierre). 

Rosa cSalvatore). Napolitain. 
P. 2â Ç2>, a2 C22^ 66, 152, 157^ 

— Dans sa manière. P. 150. 
Roilenbammer (Jean). Aile- 

mand. P. 105^ 130, 231 C2), 
238, 240, 243 L2L 
Rottmayer cJean-Micbeî)^Ba- 
roQ deRosenbroiUi. Allemand. 
P. 241. 

Rubens (Pierre -Paul). Fla- 
mand. P. 85, 83 (5), M (7), 
SQ (91 90 (2), 11 1 C2), m (3 ), 
113 Ç5), 114 (6), 115(2)^ 117, 
132.— De son école. P. 112 (2). 

— D'après lui. P. ill, 112, 
IM. 

Rugendas (George-Pbilippe) . 
Allemand. P. 247(2). 

Ruisd a el (Jacques), ou Ruys- 
daal. Hollandais, P. 74, 77, 

R u p r e c b l (Jean-€brétien) . Al- 
lemand. P. 193. 

Rutbard (Charles), ou Rm- 
harls. Flamand. P. 77^ 

R uy s cb (Rachel). Hollandaise. 
P. ^ 

Ryckaert (David). Flamand. 

P, 118, U9^ m, 165, 

Rye (Gilles de), Flamand. P. 

•m 



S a c c b i (Andréa), dit O n c b e. 

Romain. P. 27, 28, 20^ 
Sade 1er (Gilles). Flamand. 

P. 

S a f 1 1 e y e n (Herman) , ou 
Sachtleeven. Hollandais. P. 74, 
75, 78, 106, iPjL 



Salimbene (Ventura), dit (il 

Cavalière] Bevilacqud. 

Toscan. P. 152, 
Salvi (Giovanni RalUsta), dû 

1 e Sassofer rato. Romain. 

P. 2fî. 

S al vi a ti (Francesco de'). Flo- 
rentin. P. 40. — Dans sa mfl- 
nicre. P. 147. 

S a m b a c b (François-Gaspard). 
Allemand. P. 1^ 

S a n c b e z (Alonzo), dilC o eli a. 
Espagnol. F. 172. 

Sandrart (Joacbim), de Sto- 
ckau. Allemand. P. 239, 24L 
242. 

Sanzio (Rafiaele), dit di Ur- 
bino. Romain. P. di (21, 32. 
— De son école. P. — 
D'après lui. P. 31^ 32(2), 4S' 

23S. 

Saraceno (Carlo), dit 1 e V é- 

ni tien. Vénitien. P. 12. 
S art(Corneilie du). Hollandais. 

P. m 

s arte (André del). Voyez Van- 
nucchi. 

Sassoferrato (le). Voyei 
Salvi. 

Saver y (Roland). Flamand. P. 

93, 2311g). 232(2),233, 234(3), 

235. 

Scbaffne r(Martîn). Allemand. 

P. 207(?). 
Scbalkeu(Godefroi). Hollaa- 

dais. P. 97, lâû* 
S c b a e u f ële i n (Jean) , Scban- 

felein, Schaufelin ou Scbeufe- 

lin de Nordlingeu. AUemaud. 

P. laa 

Schiavone (Andréa), dit Me I- 
dolla oU'Medûla. Véuitieu. 
P. 7, 13, 55, 5S (4), 140j 145, 
145. 

S c b i d 0 u e (Bartolommeo). 
Lombard. P. 44^ 153. 
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Scbiiinagel cMaximilicn-Jo*- 
scph). Aliemand. P. ^49(4^. 

Schneider, CSchneyders, ou 
Schiieyers. Voyez Snyders. 

S cb 0 e nCMartin),ouSchongauer. 
Allemand. P. 203. — D'après 
lui, P. 205. 

Scboenfeld lcJean-Henri).Al- 
iemand. P. 243 C4L 

Schoorel (Jean) , Scbooreel, 
Scboreel ou Scoorel, Hollan- 
dais. P. 22Û (21 

Schul)rnc k( Pierre), ouScbau- 
brock. Flamand. P. im. 

S cbu pp c n(Jacques van). Fla- 
mand. P. m L2L 

S c h u t (Corneille). Flamand. 

P. ii9j 

s c b w a n e n f e 1 d, ou Sch wane- 
veli. Voyez Swaneveli. 

Schwarz (Cbrislophe.) Alle- 
mand. P. 243. 

Seghers (Daniel). Flamand. 
P. 70^ 02 (4)5 169, — Dans 
sa manière. P. ai. 

Seghers (Gérard). Flamand, 
î^i ^ i2lt 79,123, 131,168. 

Seibold (Chrétien). Allemand. 
P. 24B (2), 2M. 

S e m e n t i (Giovanni Giacomo). 
Bolognais. P. 52* 

S e s l o (Cesare da), dit d e M i- 
} an. Lombard. P. a& (?), &L 

Signorelli (Luca), dit da 
Cor ion a. Toscan. P. fiO. 

S i r a n i (Elisabeiia). Polognaise. 
P. 42. 

S n a y e r s (Pierre). Flamand. 

P. IOO5 1^ 1?6 (2), IM. 
Snyders (François), Schney- 

tler^s, Sneyderfi, Sneyers, ou 

Snyers. Flamand. P. 1M_. 166^ 

t68, 169, 171. 
Sodoma (il). Voyez Razzi. 
S 0 li m e u a (Fraucesco), ou So- 



limène. Napolitain. P. 32^ 42^ 
64^ 59* 1^ 
Spagnuletto (le). Voyez Ri- 
bera. 

Spagnuolo (le). Voyez Crespi 

(Giuseppc Maria). 
S p e c a r t (Jean). Allemand. 

P. 244. 

Sp ranger (Barlhélemi). Fla- 
mand. P. 2âfi (2) , 232 (2), 
240(3), 241, 242 (31 245. 

S l a m p a r t (François). Fla- 
mand. P. 132. 

Standaert. Voyez Bloemen. 
(Pierre .van). 

Steen (Jean). Hollandais. P. 
118, LML 

Sieiuwyck (Henri van), ou 
Sieenwyck, le père. Hollan- 
dais. P. 104^ m, im 

Steinwyck (Henri van), le 
fil s.Uollandais. P. 106, 120(2). 

Stella (Jacques). Français. 
P. 6a 

Slepbani (Pierre), ou Slce- 
vens. Flamand. P. 

S 1 e r n (Ignace), en Italie Stel- 
la. Allemand. P. 24fi. 

Slevcns (Palamède), dit Pa- 
1 a m e d e s z. Hollandais. P, 
130. 

S l r a e l (Jean van der) , dit 
Stradanus. Flamand. P. 227, 
233. 

Siraucb (George). Allemand. 
P. 240. 

Strozzi (Bernardino). dit le 
Capucin, ou il Prèle Ge- 
novese. Génois. P. 4S (2), 
4â, 52. — De son école.yP. 

— Dans sa manière. 
P. 142. 

S trudel (Le BaronPicrre de). 

Allemand. P. 90(4), 24Ô. 
S un d ers. Voyez Cranacb. . 
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S us ter m an (Lambert) , dit 
Lomb ard. Fiamand. P. 

Sustermans (Jean}. Flamand. 
P. II. 

Sustermans (JustO. Fla^ 
mand. P. UjL 

Swanevelt (Hernian). Hol- 
landais. — Dans sa manière. 
P. 102. 

T. 

Tamm (François - Gue uard). 

Allemand. P. 119^ 127(2 131. 

181, 246(2). 
Tempe s ta (Le Chevalie; Pie- 

Iro). Voyez Molyn, 
Teuiers (David), le Ti un* 

Flamand. P. 74, 25 (33, .20. 

121 (2), 122. 
Te ni ers (David), le jeune. 

Flamand. P. 116(3), 117(3), 

118, 12Ï l&Li m (4)^, 123, 

124 (2). — De son école. 

P. 119. 

Teoscopoli (Domenico), dit 
le Grec. Vénitien. P. liL 

T e ^ b u r fj; (Gérard). Hollandais. 
P. 98, 1D2. 

Théodoric de Prague. Alle- 
mand. P. 195^ IM 

Thielen (Jean-Pbilippe van), 
dit Riguoldts. Flamand. 
P. 91^ 92. 

T bornas (Jean). Flamand. P. 
132. 

T b u 1 d e n (Tbéodore van). Fla- 
mand. P. m (2), m. 

T la ri n i (Alessandro). Bolo- 
guais. P. 15?. 

Tibaldi (Pellegrino),ou Pelle- 
grino Pellegrini, Bolognais. 
P. 4fi. 

T i e p 0 1 0 (Giovanni fiattista). 

Vénitien. P. 55. 
T i 1 e n s (Jean) . Flamand. P. 179. 



T il lus (Jean van). Flamand. 
P. 97. 

Xintoret (le). Voyez Robusli. 

Tisio (Benvenuto), dit il Ga- 
rofalo. Romain. — De sod 
écol«. P. 53. — Dans sa ma- 
nière. P. 2fî. 

Titien Cle). Voyez Vecellio 
(Tiziano). 

Toorenvliet (Jacqoes). Hol- 
landais. P. m. 

Trevisani (Francesco). Véni- 
tien. P. 55. 

Troger (Paul). Allemand. P. 
128. 

T u r c b i (Alessandro), dit PO r- 
belle. Vénitien. P. 55,61 (2). 
T y s s e n s (Pierre). Flamand. ' 

P. ifia, 

U. 

Uffenbacb (Philippe). Aile- ' 

mand. P. 239. 
Uyten Broeck. Voyez Vyt- 

den*Broeck. 
U y t e n W a e I, Voyez Wle- 

V^ael. 

Valent in (Moyse). Français. 
P. 3Û. 

Valkenburg (Frédéric van). 
Flamand. P. 230, 234. 

Valkenburg (Luc van). Fla- 
mand. P. 224 Ç3)^ 229^ 23ÛC3), 
231, 233. 

Valkenburg (Martin van). 
Flamand. P. 231. 

Van-Dyck. Voyez Dyck (An- 
toine van). 

V a n n i (Francesco) , dit di 
S iena. Toscan. P. 5â iZh - 
De son école. P. ML 

V a unuocbi (Andréa)^ ditdel 



> .Taille. 
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S a r l c, Florentin. P. 35 

3^, 39(?). — De son école. 

P. 

a D D ucci (Pielro), dit lePe- 
r u |ç i 11. Romain. P. 26, 27, Sq 
a u vitclli cGnsparo) , dit 
dagli Occhiali, proprc- 
ment Gaspard van Yitel. Fla- 
mand, vivant en Italie. P. ifiQ. 
arottari cAlessandroD , dil 
le Padouaniii. Vénilien, 
P. 18^ 19, 

n s a r i cGiorgio). Florentin. 
P. 147. 

e c c h i a CPictro déliai. Véni- 
tien. P. 18, 60i 146. 
e C e 1 11 0 COrazio). Vénilien. 
P. IM. 

e c c 1 1 i 0 cTiziano), dil 1 e T i- 
t i e n. Vénilien. P. 15(3), 171:^), 
IS (41 19 (5), 20(5), 21 Ç61 
22 L2), 23 (31, 24. ilL 142^ 
143 C21 m, — De son écôTë. 
P. 9, 11 142 CO. — D'après 
lui. P. 141. 

e e n(Octavien van), dilO l h o n- 
Venins, Flamand. P. iM. 

230 (21. 
elasquez cDiego") , pleine- 
ineni Don Diego Rodrigue» de 
Silva y Velasqutz. Espagnol. 
P. 105, 123^ 12S^ 129 C31 IM. 

' e l cl e cAdrîen van de). Hollan* 
dais. P. 74(21 lOL 
elde (Isaïe van de). Hollan- 
dais. P. m 

VIonrs (Breughel de). Voyez 
Breughel (Jean). 

^ e lî e z i a u 0 CBonifazio). Véni- 
lien. P. 139, l-j0(2), 142t2). 

l c n e z i a n 0 (.Carlo). Voyex 
Saraceno. 

Z e n e z i a u o CPolidoro). Voyez 
Lanzani. 

r e n e z i a n o(Sebasliano).Voyez 
Pioud)o. 



Venins (Oihon). Voyez Veeû. 
Venusti (Marcello). Florentin. 
P. 54, 

Verelsl (Pierre). Hollandais. 
P. 1Ô2, 

Verbagben CPi erre- Joseph). 

Flamand. P. 181, 
Ver net (Joseph). FVançaîs, 

P . ÎS, 

Vérone se (Paul). Voyez Ca- 
gliari (Paolo). 

Verthan^en (Daniel). Hol- 
landais. P. 2^ 

Verzelli. Voyez Razzi. 

Vinci (Leonardo da), ouVince. 
Toscan.P.38(?).— De son éco- 
le.^ P. 36, 32. — Dans sa ma- 
nière. P. 203. 

V i u c k e u h 0 o m s (David). Hol- 
landais. P 101 101 1^ 10^- 

V inné (Jean van der). Hollan- 
dais. P. 12Ô, 

Vischer (Corneille van). Hol- 
landais. P. 6h. 

Vivar ino (Luigi), dit daMu- 
rano. V(inilien. P. 2â^ 

Vos (Corneille de). Flamand. 
P. llâ. 

Vos (Martin de). Flamand. P. 
125. 2â3 • 

Vrancx. Voyez Franck (Sé- 
bastien). 

Vriendt Voyez Floris. 

Yries (Jean - Frédeman de). 
Hollandais. P. 22â- 

Vyl-deu-Broeck (Moysc). 
Hollandais. P. im (2l 

VytenwaeL Voyez Wle- 
Wael. 

Wa él (Corneille de). Flamand. 

P. i3jL 

Walch (Jacques). Allemand. 
P. 906 



« 



«74 



TaMe* 



Wattean (AntoineD, ou Wa- 

tean. Français. P. 179. 
W e c 11 i X (J^anX Hollandais. 

P. m. 

Weenix (Jean-Baptiste). Hol- 
landais. P. 79. 

Werff (Adrien van der). Hol- 
landais. P. 

Werner (Joseph). Allemand. 
P. 2ê^ 

Weyde (Rogier van der), ou 
Wyde. Flamand. P. 212. 

W i 11 a r ls(Adam),on Willaerls. 
Flamand. P. IfKL 

W i 1 1 e b 0 r I (Thomas), dit B o s- 
o h a e r t , ou Bossacrt. Fla- 
mand. P. 116^ 170. 

W i n g h e fJodoc van). Flamand- 
P. 164. t65. 

Wilte (Gaspard de). Flamand. 
P. lâ. 

Witlc (Pierre do), en Italie, 
dît Candido. Flamand. P. 
22^ (IL 23iL 

W i 1 1 i g(Bar4héleiDi) .Allemand. 
P. IDCL 

Wohlgemulh (Michel), ou 
Wolgemufl. Allemand. P. 197. 

W 0 u t e r s (François). Flamand. 
P. 6g (2). 



Wouwermans (Philippe). 
Hollandais. P. 77^ 104, 108, 
109 1 17. 122. 

Wïë^- Wael (Joachim). Hol- 
landais. P. 228^ 22â. 

Wuchters (Abraham). Hol- 
landais. P. 99. 

W u r m s e r (Nicolas) de Strass- 
bourg. P. 207. 

Wyck (Thomas). Hollandais. 

P. 101, loa. 

w y d e. Voyez Weyde. 
Wynants (Jean). Hollandais. 
P. 78^ 79. 

4. 

z. 

Zachtleeven, ou Zaftleven. 

Voyez Saftleven.- 
ZampierL Voyez Domîniquiu. 
Z e e m a n n. Voyez Nooms. 
Zelotti (Giovanni Batiista),dil 

deVérone. Vénitien. P. 141 
Z 0 f f a n i (Jean) , propremcnl 

Zauffely. Allemand. P. isa 
Zuccherelli (Francesco), ou 

Zuccarelli. Toscan. P. 158 f?). 
Z u c c h e r 0 (Federico), ou Zqc- 

caro Romain. P. 2jL 
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